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.7 Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali. 


DIREZIONE: Roma, Ministero dell'Interno. 


E 


LEGGI Ei DECRETI 
dai È Frei siria pa 
PI) Numero: ‘MC O0T (Seri di; parte Shine tare) 
della Raccolta” ‘difficiale ‘delle; ‘leggi. e dei deorcti del Regno contiene 
dl seguente decretoî 


UMBERTOT" 
“PIR GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 
RE D ITALIA : 

Sulla proposta del Nostro Ministro Ledro di Stato 
per gli affari dell'Interno, — 

Vista la domanda del parroco. di Sandrà, amministratore 
del legato disposto’ con ‘testamento del dì 8 febbraio 1851. 
dal fu Castellani sac. Giuseppe Maria a favore dei poveri del 
comune di Castelnuovo' (Verona); con la quale chiede che il 
lascito' medesimo sia costituito in'Corpo morale; 

Visto il voto espresso dalla Deputazione provinciale ai 
Verona con deliberazione de’ 12 giugno 1876, confermato 
con l’altra dei 13 maggio ultimo scorso; 

Visto il testamento summentovato; 

Visto l'art. 25 della legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie; 

Sentito il parere del Consiglio di Stato, 

Abbiamo decretato e decretiamo : 

Articolo unico. Il legato Castellani a favore dei poveri del co- 
mune di. Castelnuovo è costituito in Corpo morale. 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello 
Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei’ 
decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Milano, addì 5 agosto 1878. 

UMBERTO. 
i G. -ANARDELLI, 


NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI 


S.ML, sulla proposta del 1 Ministro della Guerra, ha fatte 
le seguenti disposizioni: 
Con RR. decreti del 18 luglio 1878: 

Ventura Carlo, capitano (già 33° fanteria), in aspettativa per mo- 
tivi di famiglia, trasferto in aspettativa per riduzione di 
£orpo; 

» 
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Cesarini Achille, ‘capitano (già 35° fanteria), i in aspettativa po 
motivi di famiglia, id. id.; > 

Breveglieri Attilio, tenente (già 56° fanteria), i in aspettativa per! 
infermità temiporarie non provenienti dal servizio, id. id} 10} 

Zonelli luigi, capitano nel 60° fanteria, collocato i in aspettativa” 
per sospensione dall’impiégo; S. 

Leva Luigi, tenente nel 1° bersaglieri, dispensato dal servizio in nE 

| seguito a volontaria dimissione; * i 

Bartoli Ottavio; sottotenente ‘di’ complemento: nel 50° fanteria, 

accettata la volontaria dimissione dal grado. 
“© 'Con RR. decreti del 24 luglio 1878: 

Mayno di Capriglio cav. Flaminio, maggiore nel 7 7° bersaglieri, 
collocato in aspettativa per anta MOUEEOratio non DIORE:. 
‘nienti dal servizio; di 

Nobile Agostino, capitano nel 12° fanteria, collocato in sspeita: ci 
tiva per motivi di faniiglia; ©’ 

Quetand: Mario, capitano nel 4° bersaglieri, id. it; SR 

Mochi Giuseppe, tenente 36° fauteria, dispensato dal servizio in 
seguito è volontaria dimissione; È 

Abelli Carlo, tenente 57° fanteria, rimosso dal gra ado e dali im Li 
piego; : Et 7 

Filaferro Pietro, tenente 74° finienia, collocato in aopettativa per' 
sospensione dall'impiego. 

Con R. deer.to del 81 luglio 1878: . È «n 

Vannini Giovanni, tenente (già 2° bersaglieri), in aspettativa per’ 
infermità temp orarie non provenienti dal servizio, Tasicho. 
in aspettativa per riduzione di corpo. 

Con RR. decreti del 5 agosto 1878: # 

Berthet cav. Francesco, maggiore nel 50° iui collocato in 
aspettativa per infermità VORBOrinO ticondiate De ragioni. 
di servizio; i 

Rao Francesco, tenente 40° fanteria, cotlovsto” in aspettativa 
per infermità temporar ie non provenienti dal. servizio, 


Pensioni liquidate dalla Corte dei-Conti: 
* Con deliberazione del 30 genazio 1878: 

Marzachi Gaetano, ispettore forestale, lire 1617. © 

Ermirio contessa Giuseppa, vedova del conte Sara rara 
lire 3555 52. 

D'Agostino Raffaela, vedova di Provinciali Clemente, indennità 
lire 3555. 

Carbone M* Teresa, vedova di Bosio Gio. Battista, lire 200.. 

Fabri Elisa e Carolina, ‘orfane di Antonio, lire 204. 

Cimarelli Geremia, appuntato nel Genio, lire 806. 


|! Jozzelli Pietro, brigadiere nei carabinieri » lire 690. 
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Brezzi Pietro, appuntato id., lire 455. 
Barigeletti Gaspare, sobiato, lire 300. . use 
> Martino o Di Martino Salvatore, soldato, lire 300.” i 
Pezzi Teresa, vedova di Garassini Edoardo, indennità lire 2883. 
‘Scaramuzza Francesco, direttore e professore nell'Accademia di. 
belle arti in Parma, lire 2376. 
Indelicato Antonino, ufficiale d'ordine, lire 1069. 
«Berio Giuseppe Giovanni, ufficiale d'archivio; lire 1288. 
- Ferraro Giuseppe, marinaro di porto, lire 390. 
Cocco Francesca, vedova di Pais Luigi, lire 896. 
Romanelli Adelaide, vedova di Salvi Giovanni, lire 536 20. 
Bianconi Pietro, capoguardiano carcerario, lire 960. 
“Mazzini Luisa, istitutrico; lire 815-17.. 
‘ Gaeta Federico, computista, indennità lire 1600, 
.-Martelli Carlo, ragioniere provinciale, lire 3166. 
‘Valente Gaetano, brigadiere doganale, lire 630; 
Bazzurro Lazzaro, guardia di sicurezza pubblica, lire 540; 
Mameli Fedale, scttoispettore forestale, lire 1600. 
Donadini Silvestro, ufficiale d'archivio; lire 973. 
“Rodriguez Teresa, ved. di Seghesio Francesco, indennità lire 1416. 
Marsiai Ferdinando, usciere di pretura, indennità lire 1037. 
‘ Guidoboni Gregorio, scrivano locale, indennità lire 1066. 
‘Giovane M* Anna, vedova di Ciampolillo Gaetano, ind. lire 7555. 
|Condorelli Agostina, vedova di Allocati Gaetano, lire 151 66. 
San Giorgiv O. Luigi, tenente colonnello, lire 3600. 
‘ Vitale Chiara, vedova di Calvanese Raffaele, lire 85." 
Giorgi Emilio, soldato, lire 300. 
‘Manetti Anna, vedova di Artusi Luigi, lire 259 26 — trimestre 
funerario lire 194 44. 
‘Zorzi Andrianna, vedova di Codemo Giovanni, lire 864 20. 
| Celona Carmela, vedova di Antonuccio Tommaso, lire 448. 
‘Mazzuoli Giovanni, pretore, lire 2041 20. 1 
‘ Da Benedictis Modesta, vedova di Bernabei Francesco, indennità 
. lire 1924. 
> Bertoletti Paolo, ‘ricecancelliere, lire 589. 
Alberti o Alberto Caterina, vedova di Costanzo 0 Costanzi Felice, 
lire 194. 9A ; 
Piccioni Giovsubi , brigadiere nei carabinieri, lire 590. 
Cucco M* Antonia, vedova di Lucchese Michele, lire 201 66. 
Vietti Errichetta, vedova di Ferrucci Ferdinando, lire 292. 
| Galiani Maria o Marianna, vedova di Sardano Santo Giuseppe, 
l lire 180. 
Gazzotti Rosa, vedova di Biagi Gallicano, indennità lire 10, 000. 
. Gerbin Concetta, vedova di Baschieri Tommaso, indenn. lire 3166. 
‘ Ram Teresa, vedova di Martin Lwigi, lire 1600. 
| Guarneri Francesca, vedova di Cordovana Salvatore, lire 150, 
- Federico Giuseppe, guardiano carcerario, lire 562. 
> DellUva Domenico, cancelliere di Pretura, lire 1440. 
: ‘Getto Giovanni, guardiano carcerario, lire 672. 
Salerno Vincenzo, cancelliere, lire 1126. 
Binelli Pietro Edgardo, orfano di Stefano, lire 1466 66. 
Cerracchini Caterina, vedova di Veneziani Giovanni, lire 1118. 
Biondo Vincenzo, milite a cavallo, lire 180. 
‘ Camerano Maddalena, orfana di Angelo, lire 1133. 
© Pisani Filomena, orfana di Nicodemo, lire 212 50. 
Parroni Luigia, vedova di Marini Vincenzo, lire 164 01. 
Con deliberazione del 2 febbraio 1878: 
Anelli Cristina, vedova di Bonoldi Giovanni, lire 972. 
+ Marinacci Teresa, vedova di Palomba Vincenzo, lie 499 87. 
De Genova di Pettinengoiconte Tgnazio, tenente generale, lire 8000. 
Fioravanti Francesca, vedova di De Nobili Saverio, indennità 
lire 2625.. 
Rizzolo Antonio, guardia di sicurezza pubblica, lire 228. 
Capiotto Anna, vedova di Contet Angelo, indennità lire 650. 


I 


zi Giulia, vedova di Catanacoi. Gaetano, i 404, 
‘De Oristofano Raffaele, sergente, lire 558. 
['Eecsegi Giulio, soldato, lire 806, 
i. Balmativola Giuseppe, ‘sergente, dire: 546." 
| Crescioli Assunta, vedova di Berni Gaetano, lire 201 60. 

Naceari Autonia, vedova di Callegarini Giuseppe, lire 207, 
Vincent Giuseppe, professore, lire 1252. . 
Colombo Samuele; archivista capo, lire 3200. 
Maretti Carolina, vedova di Garberoglio Giovanni, indennità 
lire 2238. 
Franceschini Caterina, vedova di Mozzini Battista, lire 259 26. 
Di Benedetto Carmelo; fuochista, lirò 360. a 
Giusfredi Adelaide, ved. di Barbieri Raffaello, indenn. lire 2145. 
Ventinove Luisa, vedova di Grifoni Giuseppe; indennità lire 1820. 
Leoni Fortunato, ufficiale doganale, lire 1769, ui... Lu 
Sallemeno Adelaide, orfana di Francesco, lire 340. 
Doneddu Boggio fu Giuseppe, esattore dalle-imposte, lire 1442. 
Bertolotti Luigi, sottobrigadiere di sicurezza pubblica, lire 450. 
Vitiello o Vitelli Lucia, vedova di Abbate Giuseppe, lire 734, ©’ 
Scotti Maria, vedova di Lettieri Giovanni, indennità lire 3305. 
Bousard Adelaide, vedova.di Cesaroni Saverio, lire 860. 
Novello Carolina, vedova di Ronzoni Cirillo, lire 777 77; 
Castelli Salvatore, ispettore di sicurezza pubb., indenn. lire 8844. 
Santià Bernardino, guardia di sicurezza pubblica, lire 374, 
Revest Giuseppa, vedova di Martinelli Fausto, lire 1219 94. 
Naso M* Chiara, vedova di Laureani Pasquale, lire 960. . 
Con deliberazione del 6 febbraio 1878: 
Chiericoni Argirio, vicesegretario, indennità lire 8111. 
Magnone Carlo Edoardo, colonnello, lire 4640. 
Ceragioli M* Errichetta, ved. di Ceccherelli Agostino, lire 852 80. 
Salomone Michele, maresciallo d’alloggio, lire 1100. , 
Lotti Giulio, tenente contabile, lire 750. 
De Rosa, orfane di Salvatore, lire 98 21. 
Romani Francesco, impiegato al Banco 8. Spirito, lire 945, 
Capponi Assunta, vedova di Capponi enon Penpoli RaozoHio 
Felice, orfano del suddetto, lire 35 48. 
Lazari Luigi Federico, colonnello, lire 4400. 
Tamassia Angela, vedova di Bonzanini Vincenzo, lire 482 10. 
Castelli Maria, vedova di Moglia Paolo, lire 483 33... 
Venturino M* Francesca, vedova di Barenghi Paolo, lire 1500. 
Castellani Ercole, tenente, lire 1300, i 
De Angelis Errica, vedova di Russo Giuseppe, lire 750. 
De Generi Giacomo, sottobrigadiere doganale, lire 390. 
Carozzi Ferdinando, maggiore, lire 2850. ° 
Soranzo Gio. Battista, vicecancelliere, lire 1493, 
Corradini Antonio, brigadiere doganale, lire 630. - 
Buttini Amalia, vedova di Roversi Coriolano, lire 750. 
Cremonesi Carlo, maresciallo Siilognio di sicurezza pubblica, 
lire 900. 
Ottolino M* Margherita, sn di Oncaina Paolo, lire 736. 
Passeroni Pietro, procuratore del.Re, lire 8200. 
Ruggieri Francesco, vicecancelliare, lire 1920. 
Giannettasio Martino, titolare della cattedra di matematica nel 
Liceo di Lecce, indennità lire 3040. i 
Bosa Maria, vedova di Filippi Luigi, lire 200. 
Capodicasa Pasquala, vedova di Emanuele D’Ugo, lire 85. 
Cristofoli Lucia, ved. di Giuseppe Marchesi, provvig. cent. 25. 
Esposito: M* Raffaela e M* Concetta, orfane di Lazzaro, lire:68+ 
Magnani Francesca e Lucia, orfane di Alessandro, lire 840... 
Comparato Filippa”(eredi), ved: di. Prestifilippo Antonino, Tito 90. 
Prestifilippo, orfani di Atonino, lire 90. 
Bonfanti o Buonfanti Ottavio, agente delle imposte, lire 2225. 
Grazzini Stefano, guardia di sicurezza; pubblica; lire-540, © +" 
Fucenecco Angela, ved. di Bozza Ferdinando, indennità tire 2000. 
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Cariddi Errichetta;, vedova di Giovanni E Di Vi Biaso, lire 170,7 
Sciambra Giacoma Antonia, ved. di Lubrano Francesco, lire. 850, 
Barolo Gian Domenico, insegnante comunale, lire 880... 


Ciminiello Giuseppe, tenente. hnell’Amministrazione del dazio cone 


sumo, lire 1440, 


Con deliberazione del 9 febbraio 187 8: 
Zolerzi Vincenzo, giudieo, lire 2800... -.... <.. 
Germani Angelina, vedova di Pietro Dehò, lire 1087 04. 
Égidi Gregorio, caporale nei vigili, lire 180 75. 
Mangano -Pulvirenti Giuseppe , Sostituto procuratore generale, 


lire 2881, SR, 


Bregolotto Angela, vedova di Bartoletto Marco, lire 777. 77, 


Schieroni Carlo, distributore nella Biblioteca Nazionale di Mi 
lano; lire 1598. -. : Le a n 


Matteini. Vincenzo, alunno, lire 322 50. 

Bastardini Nicola, sottobrigadiere doganale, lire 630. 

Mora Maria, vedova di Carbone Luigi, lire 266. . 

Damin Cattorina, vedova di Sandri Bernardo, lire 693, 

Tammi Adelaide, vedova.di Colombi Vincenzo, lire 208. 

Bacigalupo Emilia, vedova di Boecardi Gio. Battista,.lire 537. 

Clementi Edoardo, capitano commissario, lire 1631 58, =>. 

Luchini o Lucchini Francesco, brigadiere doganale, lire 660. 

Aurigemma Marco, seldato, lire 300... RE en 

Martini Lorenzo, ragioniere d'Intendenza, lire 1503. 

Gallina Elena M* Ernestina, vedova di Polastri o Pollastro Pio 
Vincenzo; indennità-lire 1275. -.- PE 

Mereu Giuseppa, vedova di Muscas Gaetano, lire 1198. 

Segatori Celsa-vicesegretario, lire.1728; : 

Messina Antonio, guardiano diporto, lire 648. 

Ciaperoni:Giulio; ispettore di.sicurezza pubblica, lire 1411 20. 

Boccacci M? Teresa, vedova di Valentini Andrea,.lire 515. 

Fazio Francesco, soprastante dei beni demaniali, lire 537. 

+ Russo Lucia, vedova-di D'Angelo Luigi, lire 1110, 

Del Pinto Rosa, vedova.di Ramirez Giuseppe, lire-815, 

Salzano Angela; vedova di Sinagra Salvatore,.lire 241 66. 


Battilocchi Giuseppe, misuratore assistente nel Gento civile, lire 


818 33, . PE 
Da Genova Luigia, vedova di Bergamini. Gio. Battista, lire 509. 
Zampino Francesca, vedova-di-Cirillo Saverio, lire 127-50.--- ©» 


Con deliberazione del 13 febbraio 1873: 


Biagioli Giuditta, vedova di Felice Romagnoli, Romagnoli Oli. 


mene e Felicetba, orfane del suddetto, lire 201 54. 
Negri dott. Giuseppe, medico primario, lire 515 20. 
Riolo Vincenzé, vedova di Villari Filippo, lire 500. 
Bianchi Firmina, vedova di Giovannini Odoardo, lire 564 97. 
Mammana Francesca e Rosa, orfane di Giosuò, lire 255. . 
Mietta Luigi, guardia doganale, lira 585. 


Paretto o Pareto Francesca, vedova di Mollina Carlo, lire 171 28.. 


Ghifinghelli Tranquillo, brigadiere doganale, lire 210. 

Lombardo M* Anna, orfana di Michele, lire 76 50. 

Mijorana-Calatabiano Cc. Salvatore, già Ministro Segretario di 
Stato, indennità lire 187 77. 


Anzimanni Clementina, vedova di Tombari Pietro, Tombari Vite 


torio, 8 Lwigi, orfani del suddetto, lire 131 58, 
Greco -Colosa Ambrogio, milite a cavallo, lire 180. 
Platoni Sante, maestro elementare, lire 437 96. 
Castellani Luigi, ricevitore del Registro; lire 1861. 
Riva Paolina, vedova di Polto Anselmo, lire 1933. 
Castiglioni Maria, vedova di Vigo Filippo, lire 704. 
Mais Giovanni, sottobrigadiere doganale, lire 630, 
Mansueto Giuseppe, gnardia doganale, lire 585. 
Dolce Catterina, vedova di. Macaluso Antonino, indennità lire 953, 


Ferrero Felicita, vedova. di Goria PFrancesco;:. indennità lire 1275. 
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---Eamberti Rlcomora, vedova” di Bacchi cavo Antonio, indennità - 


lire 6000. 

Cigersa Luigi, agente. delle imposte, lire 2066. 

Battelli Armenio, giudice del tribunale, lire 3360. 

Miraglia 0. Salvatore, capomeccanico, lire 3200... 

Accolifredi GC, Ferdinando, ragioniere d’ Tatondenza, lire 2250, 

Bertini Luisa, vedova di Simone Menzani, lire 302 40. 

Neri Federico, volante di strada, lire 1800. 

Rossi cav. Sebastiano, ragioniere provinciale, lire 3360. 

Anselmi Lorenzo, guardiano carcerario, lire 525. 

Allegro Antonia Francesca, yedova di Raffaele Martiello, lire 150, 

Martini Orsola, vedova di Fontana Angelo, Fontana Virginia, 
orfana del suddetto, lire 280 57. 

Cazer Santa Francesca, vedova di Ottone Opitello,. lire ‘809 38. 

D'Amore Clorinda, vedova di Vardè . Vincenzo, lire 603. 

Cataldi MS.Teresa, vedova di Pirrone to) Perrone Gaetano, inden= 
nità lire 333. ; 

Cutelli Salvatore, aiutante nell'ox- Amministrazi one dell ‘Opera. ° 
della SS. Crociata, lire 440... 

Consolo Giuseppe, razionale c. s., lire 1224. 

Guzzo Federico, controscrittore e. 8., lire 680. 

Camarda Francesca, vedova. di Amato Barcellona 0. Giuseppe, 
indennità lire 6222. 

Canfari Fortunata, vedova: di Arnaud Luigi, liro 444, 

Boscia Francesca, vedova di. Patti Leonardo, lire 68, - 

Arcellaschi Er richetta, vedova di Barbaglia ‘Felice, indennità lire 
1416. 

Vilardo o Velardi Pasqua, vedova. di Antonio Raso, lire 150, 

Abate Stanislao, giudice di Tribunale, lire 1745. 

Medori Amalia, vedova di Cardinali Savino, Car dinali orfane. del 
suddetto, lire 191 52... 

Maffei M® Celestina, vedova, Adi De. Guidi Gio. Battista, liro 800... 

: Con deliberazione del 20 febbraio 1878. 

Mucculittu O. Michele, già consigliere d'appello, Tiro, 4604. 

Mancini Luigi, già soldato,lire.668.66. i . i 

Bertucci Angela, vedova di. Guglielmo Consonni, lire isa 10, 

Liofreddi Luisa, vedova di Emidio Bernardi,. Bernardi. orfani. del. 

-. suddetto, lire 203 18. n 

Bacchereti Angelo, ministro custode dol Monte Pio di Lucca, 
lire 672, î 

Buglioni di Monale C. Antonio, magazzin. di privative, lire 2507. 

Mezzetti M* Anna, vedova di Marchi Camillo, indennità lire 3199. 

Campana Irene, vedova di. Pelosi Alessandro,. Pelosi. orfani «det: 
suddetto, lire 886 87. : 

Borella Vitaliana, vedova di Chiaves Eugenio, lire 822. 

Salvadego o Salvarego Angela, ved. di Grillo Matteo, lire 302. AT. 

Bianchi Angelo Giuseppe, già professore, lire 2074 07... - gu È 

Binchi Raffaela Raimonda, ved. di Ambrogio Delfino, lire 241 66 . 

Martinelli Achille, già maresciallo d'alloggio nel orpo dei. cara=: 
binieri, lira 1200. ; j 

Dagi M* Carolina, orfana di Antonio, lire 25, . 

Mercatelli Lorenzo, già sottocustode idraulico, lire 480. LT, 

Demontis Petronilla, vedova di Rovelli Francesco, lire 565. n 

Ottino Anna, vedova di Bruno Spirito, indennità lire 1056. | 

Melia Francesco, commesso .nell’Amministrazione dell'ospedale di 
Santo Spirito in Sassia, lire 464.40. ; . ; 

Cadilhac o Di Cadilhae 0. Giovanni, impiegato presso la Commis: 


ui 


. sione degli ospedali di Roma, lire 1128 75. 


Lo Varco Maria, vedova di Chirumbolo Giovanni, Ghirumbolo 
Felice, orfano del suddetto, lire 85. 
Caselli Luisa, vedova di Galli Pietro, live 112 870 
Sisti Teodolinda, vedova di Tosi Giuseppe, Tosi Pio ed Enrica, 
orfani del suddetto, liro 688 50. a 


| Pervorasn «0 Devorsan Luisa, vedova di Sterbini Alfonso, lire 602, . 


‘Pinetti Pietro, già ila dogma, lire 585, 
- Colombo Innocente, già brigadierè id., fire 720. 
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Conconi Luigia, vedova di Bolla ‘Angelo, indennità ‘ln 1190, 
Rambaldi sacerdote, Pasquale, preside di' liceo, lire, Dist. 


| Fabbri Giuseppa; ufficiale di scrittura, indentità Tire 2216. 


Cavigli Carlo, già. ‘consigliera di Prefettura, lire 3004. 
Zanetti Eva, vedova di Chiesa ‘Giuseppe, dirò 746.0 


“Tartagli Giuseppa, vedova di Fraîivesco Dinati, lire 595, 
| Pellegrini Graziosa, vedova di’ Mori Eugènio, indennità liré 940, 
Fallabi Giuseppe, vicgoassiere del dazio. consumo di “Firenze, 


“lire 1890. 
Lai Luigi, _iiuia asi Pi; lire 213. 
Mencarelli Lucia Madre,’ ‘tedova di Giosafatto ‘Ceccarelli, ‘lire 200. 
Sirchia Gaetano, custode pesatore del miacîno, ‘indennità lire 573. 


‘ Griziotti Maria, vedova di Selicorni Paold, lire 596. 


h 


* Ligniti Rosa; orfana di' Francesco, lire 127 50. 


Centurioni Barbera, vedova. di Pietro -Brostrel, lire 103 20. 
Bonavia Giriseppé, già capornisica” ‘di fariteria, lire 725. 


Pescatore Uarmine, già tenente di fanterià, liré 1200. 


Tibaldi Agostino Luciano, già sergente nel Genio, liro 758 33. 
Tagle Modestino, già pretore; lirà 1745. La 

Di Silvestro Lucia, orfana di Giuseppe, liré 200. La 

Senesi Olinto, già tenente colonnello, lire 350000 
Ghirarduzzi Adelaide, vedova di Carlo Lyon, lire 13952. 
Diana Gio. Battista, sottobrigadiere dogatiale, lire 630. 


Prosperi Giuseppe, cancelliere di Tribunale, lire 1896. 
Giachétto.0Giacchetto Luigia, ‘vedova di Panéro Michele, lire 88; 
Devoto Angela, vedova di Micco- Pietro; ire 210%", 
Papa M*‘Torésa; vedova:di Giunth: Giuseppe, lira'363. 

Giannino Antonio, già guardia di sicurezza: pubblica, lire 216. 


Bianchi M® Daria,-vedova di Méssori Nicola, lire 706: 


Palazzoli sli vedova di Franchini Edmondo, indennità 
lire 4299. 

Romagnoli Giovanni Alessandro; sentore delle imposte, lire 1964. 

Novelli Giustina e Francesco, orfani di Piètro, indenn: lire 4472; 

Balzani-Teresa;:vedova di Simboli Gioacchino, indenn.-lite 2933; 

Santucci Carolina, vedova di Sonsini Errico, indennità lire 2312. 

Ranalli Frasrcesco; già guardafili: telegrafido;: ilire' 565: 

Motzo 0 Mulzo Rosa, vedova di Loddo Antonio, lire 315. 

Festa Maria, vedova di Giuseppe” Tamboney lire 410: 


Cecchetti Francesco, già ‘ispettore demaniale, lire 2250. 


Trevisan Angela, vedova di Angelo Mercato, provvig. cent. 46. 
Dell'Aquila, orfani di Agostino, lire 151 68. 
D'Amico, orfane di Gennaro, lire. 680. - 


+ Paglialunga Clementina;-orfana di Ferdinando, lite 340. 


Schiappa M* Giulia, vedova di Beniamino De Spagnolis, lire 186. 
Franchi, orfané ‘di Nicola,:lire-860. 

Ralli, orfano di Raffaole; lire 255: 

Scarpone Orsola, vedova di Falferi Gaetano, lire 252 84. 
Rinaldini Autonio, già farmacista capo, lire 387. I, 
Calderara Cesare, scrittore contabile, lire 500. 

Ruffinengo Anna; vedova di Flaminio Cappa, l lire 1101, 

.. . Con deliberazione del 23 febbraio 1878: 

Jenî Giuseppa e M* Eloisa, orfane di Nicola, lire 680. 
Qualdi Maria, vedova di Ettore Minetti,‘ indennità. lire 2250. 


‘Garuti:Paolo, già segretario d’Intendenza; lire 2155. 
_ Amodeo Monica Errichetta, Yolot di Madon Sila bedo indi i 


«nità lire 6111. 
saro Polissena, vedova di Goccolini Francesco, lire 720. 


| Zeno Clotilde, vedova di De Giordàno Salvatore, indenn. lire 1800. 


Borrettà Giovanni, già tenente di: Suna lire 1110. 
Martinàz Giuseppe Ulrico, id., lire 750, 

Delle Sedie Leopoldo, già capitano di fanteria, lire 0 1453 26. 
De Nunzio Gaspare, già giudice di Tribunale, lire 1924. 


i Perdizio' canonico 3 Carlo, da ‘professore; lire iui. 
| Di Blasi Filippo, già” ‘guardia doganale, lirè 176. 


: Pianiggiani Francesco, già soldato, lire 533 33, 


: Croce Giulio, già segretario d’Intendenza, lire 1779. 
‘ Di Carluccio Luigia, ‘orfana:di Domenica; indennità/lire 850. 


Vignolo o Vignoli Ms Marghera, vedova di Dorenzdi Antonio, 
lire 774%:77.4 

| Ferrari Maria, sioni di Segati Giaseppe; flire 518 52; 
: Seiarretta Antonio;-già guardafili telegrafico, lire 540, 
i Verro Gio. Battista, già tenente, lire 1440. ci 
| Ramella; Luigia, todo di 2 od a Gip, indennità 
i 0 MHred4125;. iui MI 

i Poreiani Verdiane; vedova di Bolli Ginspre ia tive 150; bacci 

Di Nonno Pasquale, già appuntato néi Reali carabinieri, lire 475. 

| De Felice Antonio, agente delle imposte; indennità liré 1000. 

: Marchetti Emma, vedova di Usseglio -G O, tire 1427: 

Palica dott. Antonio, già medico;-lire 322 50.. nia o 
Migliotti Caterina; vedova di Tempioni' Mariano, lîre 80 62. 

| Fogazzi Luigi, agente delle imposté, lire1936: «ini ria. ii 
: Giovannini Rosalia; wedov®& di Furini Felice, : Farini Angela: ed’ 
Adete, orfane del suddetto, lire 96-01. 

‘Tomei Luigi, già vicecancellieto; lira; 60077! è 0: ci; cen 
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i Petrolini Michelina, wedova di Tarnassi Filippo, Tarnassi lia 


- del suddetto, - -lire!680,% 010% a uifre cel + Fe 


ui ‘Condorelli Lucia, vedova di Ciriaco Genttato,-lire:404;. 


.|: Monzani Antonia, redeva di ArpiseH®a Pietro; Hire 150, 

:De Viry Errichetta, orfanadi Bugenio;-lire:8555:52.. 

‘ Andreone Serafina, vadova!di Lambardi-Raffaele, lire 853 si 

| Martini Gherardo, Ginseppe,-Ama;-offani: di Pietrò;rlire'992- urta 

| Cattaneo Giuseppe, già guardiano‘:carcerafio; lire 407. 

2 27Com deliberazione dèl:27 febbraio: 1978: 

‘Capalti ina, vedova di: Flamini-Carlo, ‘lîre Ca 

Berardi O. Tiberio; già prefetto,sIire 5000, 3%; 00 Lie 

-Faostini Giovanni, già lapleto presso x onto di Piola Si Roma, 
lire 10264-. 0. LE Pea "i 

Fiorani Pietro, già sttibiiganioe doganale, lire 195... 

| Baldinotti Antonio; già applicato.di sicurezza:pubblica, lire-904:<: 

De Ferrà: Giovanni Luigi, già aiardiaio SAGoraTIO, indennità” 
lire 1000. : 

Piacentini Pietro, già guardia forestale, lire 561. . 

Giordani O. Francesco, consigliere di Cassazione; lire 8000, 

Perri Antonio, già guardiano carcerario, lire 465. 


i Culiolo M* Gerolama, vedova di Cogliolo Francesco, lirà 274 25. 


.Lulli Gervaso, già portalettere, lire 960. 
«Diaz Ernesta, vedova di Del Puente Leopoldo, lirò 868. 
Fossati Caterina, orfana di Giacinto, lire 493 75. 
Tellera Gaetano, già segretario d’Intendeyza, lire 2083, 
:Brioschi Angelo, già maresciallo d'alloggio di pubblica sicarezza, 
lire 600. 
:Saraff Tommaso, Cesare, ‘Amelia, orfani di Michele, lire 119 50. 
Governatori Giovanni, già soldato,-lire 533 33. 
Zaballi Demetria, vedova di Serafind Biscioni, lire 933 20,* 
Viviani-Rosa, vedova di Gustavo Mancini, lire 1048 44. 
Stracca Gioacchina, vedova di Filippo Jacoavgeli, -lirè 410. 
Tantini Errichetta, ved, di Adami” Bartolonieo, indenn. lira 4750. 
Garzia M* Gactana e M* Lucia, orfarie di Demetrio, lire 170. - 
Bucchi Teresa, vedova di Fressel o Fressl | Antonio, lire 259 26 —" 
trimestre fomerario lire 194 44, 
Gaggero Caterina, vedova di Pasquale Parodi, lira 151. È 
Ferraro M* Gabriella Francesca, vedova di atomo iaia 
lire 156. 
Cobianchi penale, orfano di Baldassarre, lire 432:10. 
Con deliberazione del'2 marzo 1878: 
Rajola-Pescarini C. Camillo, già colonnello, lire 4400, 


Ciofato 0. Francesco, consigliere d'eppitio= lite 2916. 

Paradisi, Giovanni, macchinista.dei piroscafi del Tevere, lire 1290. 
Muzio Camilla, vedova-di Voccola. Camillo, 1 Jire 195. ca ESE 
Notaro. M* Gaetana, vedova di Elefante Nicola, lire 161 66. 
Bonifazio Giuseppa, vedova di Cavalleri Giovanni, lire-270. 
Rossi. Teresa, vedova di Poggi Antonio, lire 42 :58.. 

Trotero 0 Truttero Vincenzo, -già comandante di sicurezza, pub 
blica, lire 1500. l 
Castro Servilia,. vedova di Jngdo: Martinelli, 
141 93. n 
‘Martinelli Emma, orfani del suddetto; provvigione cent. 12. 
Marta M* Angola, ved. di Colombo Michele, indennità lire 1840. 
Volpe Chiara, vedova di Nespeca Domevico, indennità Hire 1866. 
Paternò. Lucia, vedova di Monaco Domenico, lire 270. 
De Majo Carmine, già cancelliere di pretura, lire 1386. 
Tumminelli Pietra Brigida, vedova. di Spagnolo Pistro, lire 150. 
Cardu Anna; vedova di Chezza Vincenzo, lire 186. 
Magroni Jacopo, già capitano, lire 2250. 
Sanminiatelli Ranieri, già tenente, lire 750. 
Germano Giovanni, già soldato, lire 300. 
Ghislanzoni Pietro, già tenente di fanteria, lire 1150. 
Scognamiglio Pasquale, già conservatore nel Museo Nazionale di 
Napoli, lire 1224. 
Bozzi Angela, vedova di Caimi Antonio, indennità lire 4580. 
Botteghi- Margherita, vedova di Fiumicelli Giovanùi, lire 224, 
Galvagno Baldassarre, già ragioniere, lire 1662. 
De Amicis Alessandro, già capo d’ufficio nell’Amministrazione 
postale; lire 2069. 
Saltalamacchia Vinéenzo, già guardia doganale, lire 195. 
Bocca Lorenzo, già applicato del Catasto, lire 1369. © 
Fabbri Quintilio Raffaele, già caporale, lire 888: 
Tortorici Francesca ed Angela, orfane di Salvatore, lire 178 50. 
Bigaili M° Vittoria, vedova di Carlo Ghinozzi, lire 2038 33.’ 
Blasco Sebastiano, misuratore assist. nel Genio civile, lire 1080. 
Murialdo Eudossia, vedova di Musso Giuseppe, lire 1155. n° 
DeForesta Francesco, già colonnello, liré 5000. 
Coggi Margherita, vedova di Castellani Felicò, lire 414. 

p;Finetti Antonio, già serittore contabile, lire 500. 

Triculi M® Concetta, vedova di- Antonio Isola, lire 188 83. 
Battilanà M* Emilia, vedova di Operti Francesco, lire 540. 
Calamia Angela, vedova di Lattanzi Raffaelo, lire 860. 

; ‘ Con deliberazione del 6 marzo 1878: 
Manzo M* Concetta, vedova di Triola Benedetto, lire 238. 
Colombo Stefano, già scrittore contabile, lire 500. 
Manetti Maria, vedova di Albani Gerolamo, Albani Giulia ed 
Emilia, orfane del suddetto, lire 459 56. 
Martini Antonio, già guardia doganale, lire 540. 
Bianchi M* Giovanna, vedova di Basile Carlo, lire 920 80. 
Macchi Luigi, già perito nella Giunta di censimento in Lombardia, 
°° lire 2488. 
Navarro Teresa, vedova di De Blasio Francesco, lire 2040. 
La Motta Maddalena, vedova di Pomar Francesco Paolo, lire 340. 
Esposito M* Luisa, vedova di Carmine Saltalamacchia, lire 216.66. 
Scudieri o Scuderi Caterina, vedova di SERRA Lauricella, 
lire 133 50. 
Con deliberazione del 9 marzo 1878: 
Matteini Michele, già contabile nell’arcispedale di 8. Giacomo in 
Augusta, lire 336. ° 
Casalini Amalia, vedova di Armando Gorini, indennità lia 1500. 
Riso Francesco, sottotenente nello stato maggiore delle piazze, 
- lire 640. 
Trasatti Raffaele, già magazziniere, lire 967 50. 
Boccaletti Giuseppe; già caporale pont., lire 465. 
Dua o Dova Angela, vedova di De Vecchi Nicola, lire 409 68. 


gratificazione lio 


| GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA | 


ai Teresa Giuseppa, vedova “di Ercole Botti, I Boarî orfane del 


«suddetto, lire 585. -- 
Coppoli Giuseppe, già milite a RESTA lire 190, 
Villani Vittoria, vedova di Lafragola Francesco, lire 102. - 
David Giovanni, comandante di sicurezza-pubblica, lire 375. 
Salvaja Filomena;-vedova di Carrara Domenico, lire 230. . 
San Marco Emanuela, vedova di Pannese Giovanni, lire 846 64.. 
Intrigila. Concetta, vedova.-di Benedetto Intrigila, lire 255. 
Ricci Giuseppe, già sottobrigadiere doganale, lire:390. 
Saint-Michiel Stanislao, già computista, lire. 129... : 
Del Rosso Marta Maria, vedova di Petroli. Vincenzo, lire 480. - 
De Chiara Salvatore,.già guardia carceraria, indennità. lira 600. 
Grossaroli Cassio,.già.colonnello, lire 4520... oe 
Boina Lino, già consigliere di Prefettura,. lire 3018. 
Longu Giuseppa, vedova di Selis-Carbona Giuseppe, lire 966. 
La Rocca Calogero, già milite a cavallo, lire 180. 
Biondi Clotilde, figlia di Pietro, lire 91 09. 
De Luyga Fiorenza, vedova di Tassoni Pietro, lire 691 35. 
Poriolazi Giovanni, Clotilde, Teresa e Giuseppina; orfani c di An- 
‘drea, lire 1128. i 
Cisco M?* Filomena, orfana di Giletano, lire 326 40. 
Fumagalli Angelina, vedova di Cagnola, Cesare,indenn. lire 3166. 
Ricciotti Maria, vedova.di Cianciani Antonio, lire:102, 08. | 
Penza Luigi, già guardiano nel.R. Canale, di. arno, lire: 428, 
Collaro Andrea,:id: id., lire 428. 
Cassese Aniello, id. id., lire 299. 
Collaro Michele, id. id., indennità lire 505. 
Lauri o De Lauro o Di Lauro Antonio,.id. id., 
Nunziata Angelo, id. id., indennità lire 595. 
Conte Giuseppe; id. id., lire:428. 
Manfredi Ambrogio, giù: EA nelle Jatsndapze di: finanza; 
= lire 1742. . E Lu 
Bellora M*-Amalia, igm di Costa Giuseppe, lire 950. 
Alberini Erminia, vedova di Decisi Martiniano, lire 362. 
Bozzolo Pietro, già assistente misuratore, lire 1152. 
Rango Emilia, Rosalia, Amalia;-orfane di Diegoy lire 510. 
Ambrosini Francesco, già. commesso; lire 165... È la 
Ansaldi Giuseppe, già 1° ragioniere, lire 2314. 
Baldassarri Domenico, già furiere, lire 455 
Fossati Paolo, già perito presso: la Giunta del censimento i in Lom- 
bardia, lire 750. ° 


lire 857. 


MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA 


AVVISO DI CONCORSO a cinque posti di vicesegretario di 
3° classe nelle segreterie delle Università del Regno. 

A forma dell’articolo 5 del decreto Reale del 5 aprile 1877, nu- 

mero 8787, è aperto il concorso. per esame a cinque posti di vice- 


segretario di 8* classe nelle segreterie delle Università del Regno, 


cui è annesso lo stipendio di lire 1200. 

A questo concorso sono ammessi: soltanto coloro ‘che, forniti di 
licenza liceale-o di diploma di maestro: per le scuole. -ginnasiali i in 
feriori, o per le tecniche e le normali, avranno, per due ‘anni ‘al- 
meno, pieilato servizio come impiegati volontari, diurnisti ostra- 
ordinari presso il Ministero della: Pubblica Istruzione, .0 in uffici 
da questo dipendenti. i 

La domanda di ammissione dovrà. essere a al Mini- 
stero di Pubblica Istruzione al più tardi entro il giorno 15 del 
prossimo settembre. 

Oltre i titoli richiesti dall'articolo 2 del decreto sopra citato, gli 
aspiranti dovranno unire alla domanda: 

A) La fede di nascita; 
B)Il certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco, del 
luogo ove ebbero dimora negli ultimi due anni; ; 


a D- 


A: Miao Lic zcai CAS L i Ù 


rag 


i ou I oriali del capo dol ci possa del Ministero. lo) degli i 
altri uffici da questa CER. che comprovi i servizi da loro È 
: prestati. 


Inoltre potranno aggiungere tutti i documenti che AE 
opportuni a dare una sensa informazione dei loro studi e dal loro 
titoli di:merito. * 

_I forestieri dhe non abbiano acquistata la alibaiisarà italianà 
nei modi stabiliti dalla legge non sorio ammessi al concorso. 

L'esame avrà luogo presso il Ministero della Pubblica Istruzione 
nei giorni da indicarsi con apposito avviso, e sarà dato collè norme 


stabilite ‘dal decreto Ministeriale 6 agosto corrente, e sopra i pro» 


grammi già distribuiti alle segreterie universitario. 
Roma, addi 12 agosto 1878. 


Il Direttore Capo della Divisione Universitaria 
L. ZANFI. 


. AVVISO DI CONCORSO ad ur posto di segretario di 2°Classe 
—_ e adun posto di economo di 3° classe nelle segreterie delle 
Università :del Regno. 
‘A forma dell'art. 4 del decreto Reale 5 aprile 1877, n. 8787, è 
| aperto il concorso per esame ad un posto di segretario di 2* classe 
e ad.un posto di economo di 8* classe nelle segreterie delle Uni- 
versità del Regno, cui è annesso lo stipendio di lire 2500. 
__A questo concorso sono-ammessi soltanto i vicesegretari presso 
le dette segreterie universitarie che tengono l'ufficio almeno da tre 
. anni, e i quali sono dispensati dalle condizioni indicate all'art. 2° 
del decreto sopra citato. 
_. La domanda di ammissione, alla quale il concorrente potrà unire 
— tutti i documenti che reputi opportuni a dare una esatta informa- 
| zione de’ suoi studi e de’ suoi titoli di merito, dovrà essere pre- 
. sontata al Ministero di Pubblica Istruzione al più tardi entro il 
| giorno 15 del prossimo settembre. 
L'esame avrà luogo presso il Ministero della Pubblica Istruzione 
nei giorni da indicarsi con apposito ‘avviso, e sarà dato colle norme 
‘ stabilite dal decreto Ministeriale 6 agosto corrente, 6 sopra i pro- 
grammi distribuiti alle segreterie universitario. 
i Roma, addì 12 agosto 1878. i 1 
Il Direttore capo della: Dicisione universitaria * 
L. ZANrI. 


-DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO 


‘RETTIFICA D’INTESTAZIONE (23 pubblicazione). 

csi è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per 070, 
cioè: n. 380743 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, 
(corrispondente al n, 34233. della soppressa Direzione di Palermo), 
per lire:45, al nome di Guerrieri Giuseppe fu Balvatore, domici- 
‘ liato in Aragona, è stata così iritestata per errore occerso nellé in- 
dicazioni date dai richiedenti all’Amministrazione del Debito Pub- 
blico, mentrechè doveva invece intestarsi a Guerrera Giuseppe fu 
Salvatore, domiciliato i in Aragona, vero Proprietario della ue 
. stessa. 

“A termini dell'art, 72 del regolamento-sul Debito Pubblicò si 
diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla 
prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notifi- 
cate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla ret- 
tifica di detta iscrizione nel modo TiGnierto 2 

Firenze, li 22 agosto 1878: 
Fer il Direttore Generale: FasREBO. : 


- RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2° pubblicazione). 
& è dichiarato che-la rendita seguente del consolidato 5 per 
cento, cioè: n. 576584 d'iscrizione sui registri della Direzione 


Generale, per tile 550, al nome di Canis Carolina da fu 
Luigi, minore, sotto l’ammivistrazione della ‘propria madre Rosa 
| Damiani già vedova di Luigi Casamassima, moglie'in seconde ‘BOZZO 
di Luigi Ferrario, domiciliata in Milano, è stata così intestata } per 
| errore occorso nellè indicazioni date dai richiedenti all'Ammini- 
| strazione:del Debito' Pubblico, méntrèéhè doveva invece intestarsi 
a Casamassimi Carolina del fu Luigi, minore, sotto-l’amministra- 
zionè della propria inadre Rosa Darhiani, già vedova di Luigi 
Casamassimi, ecc., ece. come font vera proprietaria della reno 
dita stessa. 

A termini dell’art. 72 ‘del regoladizto sul Debito Pubblico; 
| diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla 
prima pubblicazione di questo &vviso, ove non siano state notifi- 
cate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla 
.rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto. 

Firenze, li 23 agosto 1878 i ; 

Per il Direttore Generale: FarRERO. 


i 


REGIA UNIVERSITÀ DI PARMA 


“ Avviso di concorso. 

È aperto il concorso per esame al posto di coadiutore alla cli- 
nica chirurgica in questa Università, instituito dal Consorzio vr 
versitario di Parma. 

I concorrenti dovranto piantare al Rettorato la relativa do 
manda in carta da L. 0 50 non più tardi del 80 settembre p. v., 
unendovi il diploma di libero esercizio in medicina e chirurgia: 

‘ L'esame incomincierà il dì 10 ottobre successivo, e si terrà in 
due sedute e prove, 

1* Prova. Esame di due ammalati da compierzi in tre ore. Suo- 
cessivamente il candidato formulerà la diagnosi, dichiarerà la 
prognosi, stabilirà la terapeutica per ogni infermo esaminato... : 

2° Prova. Svolgimento in forma di lezione di una tesi, estratta 
a sorte, sulla patologia speciale chirurgica, accordandosi al can- 
didato dusa ore di tempo per prepararsi dopo la estrazione. La 
tesi dovrà, se l'argomento lo esiga, essere illustrata dalla rispete. 
tiva indagine di istologia patologica. Operazione sul cadavere? 
colla relativa dimostrazione di anatomia chirurgica. “i 

La Commissione esaminatrice, dopo avére per ciascuna prova 
pronunziato il giudizio di idoneità, stabilirà con votazione com- 
plessiva il giudizio di prelazione, assegnando a ciascun candidato 
un numero d'ordine progressivo in ragione dei risultati ottenuti. 

+ La nomina ‘verrà fatta dalla Commissione, e subordinata alla 
approvazione del Ministro di Istruzione Pubblica. . 

L’eletto avrà, cogli altri obblighi di assistente, il mandato della 
sostituzione del professore clinico e dell'insegnamento della chi- 
rurgia minore. 

Lo stipendfo annesso al posto di coadiutore è di lire 2000, pa 
gabile a dodicesimi posticipati. 

Il coadiutore entrerà in carica alla apertura della clinica, vi 
durerà per un triennio e potrà essere confermato, 

Dalla R. Università, 13 agosto 1878. 

Il Vicerettore Presidente . ..-. 
del Consiglio Direttivo del Consorzio Universitario 
CarLo Cuarni. 


REGIA UNIVERSITÀ DI PARMA 


“Avviso di concorso. i 
È aperto il concorso per esame al posto di Goadiutore alla die 
nica medica in questa Regia Università, nia dal Consorzio 
universitario di Parma. 
I concorrenti dovranno presentare al iutinnio la ‘relativa: «do- 
manda in carta da lire 0 50, non più tardi del 30 settembre pros 


‘Simo so Ventari, nio il I diploma, di sia. esercizio in ‘medicina 
echirurgia, . | 
L'esame incominoierà il di 15 ottobre successivo È) si terrà i in 
due sedute 6 prove. © 


1° Prova. Esame di due ‘ammalati, da compiersi in tre ore.” 


Successivamente il candidato formulerà la'diagnosi, dichiarerà la 
prognosi, stabilirà la terapeutica per ogni infermo esaminato. ©’ 

2* Prova. Svolgimento in forma di lezione di una tesi estratta 

a sorte sulla patologia speciale medica; accordandosi al candidato 
due ore di tempo per prepararsi. Una necroscopia. 
‘1. La. Commissione esaminatrice, dopo aver per ciascuna. prova 
pronunziato il giudizio di idoneità, stabilirà con votazione com- 
plessiva il giudizio di prelazione, assegnando. a ciascun candidato 
un numero d'ordine progressivo in ragione dei risultati ottenuti. 

‘ La nomina verrà fatta dalla Commissione, e subordinata alla 
approvazione del Ministero di Istruzione Pubblica. 

L'eletto avrà, cogli altri obblighi di assistente, il mandato della 
sostituzione del professore clinico e dell'insegnamento della seme- 
Jotins: pratica. 

‘Lo stipendio annesso al posto di coadiutore è di lire 2000, pa- 
gabili a dodicesimi posticipati. 

<. Il coadiutore entrerà in carica alla ‘apertura della clinica, vi 
durerà per un triennio e potrà essere confermato. > 
Dalla R. Università, 13 agosto 1878. 
i 11 Vicerettore Presidente 
del Consiglio Direttivo del Consorzio Universitario 
- CarLo CUGINI. 


PARTE NON UFFICIALE: 


te 


DIARIO -ESsTERO 


i a da Costantinopoli nei giornali au- 
alziac parla dell'accoglienza poco lusinghiera fatta dal gran- 
.Visir, Savfet pascià, al primo dragomanno dell’ambasciata 
ftancese Perruchot; il quale di ritorno a Costantinopoli, dopo 
una lunga assenza, gli avrebbe presentato una nota del mi- 
nistro degli esteri, signor Waddington, nella quale la Fran- 
cia consiglia la Porta a porre in esecuzione le disposizioni 
del trattato di Berlino per quel che riguarda la Grecia. Il 
granvisir non avrebbe fatto mistero al rappresentante fran- 
cese del malumore destato nei circoli governativi della Tur- 
chia da alcune parole dette dal signor Waddington ad una 
deputazione greca, ed avrebbe finito col dichiarare che il go- 
verno del Sultano non aveva per ora alcun motivo di Pret: 
dere in considerazione i consigli della Francia. 

La Politische Correspondenz aggiunge poi che l’affrettato 
ritorno dell’ambasciatore francèse, signor Fournier, al suo 
posto a Costantinopoli sta in ogni modo in relazione colla» 
zione diplomatica della Francia presso la Porta per l’asse- 
Stamento delle differenze colla Grecia. : 


Dalla stessa Politische Correspondene si apprende ghost i 
circoli ufficiali di Vienna e Costantinopoli non hanno smessa 
la speranza di poter ‘conchiudere una Convenzione nella qui- 
stione della occupazione della Bosnia e dell’Erzegovina. Alla 
Porta stanno ora studiando il progetto di Convenzione pro- 
posto dall’Austria. i 

Secondo un telegramma da Vienna al Daily Telegraph, 


invece, i negoziati tra i gabinetti di Vienna e di Costantino- 


sii sarebbero sospesi, senza che si sappia quando potranno. 
venire ripigliati. “ Caratheodori pascià, dice il telegramma 


del foglio inglese, aspetta un’altra volta istruzioni per sapere. 


se egli deve trattenersi ancora nella capitale austriaca o se 
ne deve partire. Un indizio importante da notare è che il 


conte Andrassy, senza opporsi particolarmente a questa 0 a. 


quell’altra disposizione, si limita a dichiarare che egli non 


vuole oltrepassare i termini del trattato di Berlino. È avre. 


nuto un brusco mutamento. Fino alla settimana scorsa il 


linguaggio del primo ministro era conciliantissimo, e, quan- . 


tunque si sapesse che la Convenzione incontrava vivissima 
opposizione da parte di alcune persone, si credeva general- 
mente e parevano esistere per questo delle eccellenti ragioni 
che si sarebbe giunti a un risultato concreto. Ora invece la 
opposizione ha quasi trionfato, e sembra che il conte An- 


drassy abbia modificata la sua politica secondo le SUgeza: 


della situazione. , 


L'Agenzia Havas ha per telegrafo da Costantinopoli, 2 
settembre, che il giornale La Turquie ha pubblicato un ar- 


ticolo nel quale si addimostra che la Porta ha l'intenzione - 
di adottare nell'Asia Minore le riforme suggerite dal rappre: 


sentante inglese, sir Layard. 


Delle trattative sono state SA tra l'ambasciatore 3 
russo, principe Lobanoff, ed il grarivisir, Savfet pascià, re- 


lativamente all’indennità di guerra ed alle spese cagionate 


dal mantenimento dei prigionieri turchi. Le domande da = 


Russia sarebbero moderate. 


+ Il contegno offensivo degli insorti del Rhodope cono i 


grandemente i russi, che non mostrano nessuna voglia di in- 
traprendere una guerra regolare coi pomachi, e si conten- 


tano di bloccarli e ridurli all’impotenza. Il generale Totleben 


avrebbe insistito presso la. Porta. perchè anch’essa mandi. 


contro i pomachi delle truppe regolari per. ridurli all’obbe- 
dienza. Il granvisir avrebbe risposto che vi penserà. 


La Gazzetta Ufficiale di Vienna del 4 settembre pube 
un autografo sovrano al presidente dei ministri, principe 
Auersperg, nel quale l’imperatore esprime l’alta sua soddi- 


sfazione per le vive simpatie dimostrate dalle popolazioni 


per le truppe che combattono valorosamente e cori abnega» 
zione, nonchè per la patriottica partecipazione e per i soc- 
corsi prestati ai feriti. Sua Maestà esprimeil desiderio che 
le popolazioni continuino a prestare il loro attivo appoggia 
alle Società patriottiche di soccorso. L'imperatore invitò fi- 
nalmente il presidente dei ministri ad appoggiare valida- 
mente le Società patriottiche di soccorso. 

La stessa Gazzetta Ufficiale pubblica poi un autografo 


dell'imperatrice Elisabetta al principe Auersperg, nel quale 


si esterna il vivo desiderio che riesca al sentimento umani- 
tario, innato nelle donne, di istituire delle grandi Società di 


signore, le quali aiutino le Società patriottiche di soccorso . 


nella loro opera meritoria. L’imperatrice promette tutta la 
sua sollecitudine ed ogni possibile appoggio per la fonda: 
zione di siffatte Società di signore. 

Una quistione di cui si era preoccupata la stampà £ germa= 
nica, e che si riferisce al progetto di legge contro i socialisti, 
pare, al dire della stessa stampa, che sia sul punto di essere 
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GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA” 


risolta. Il progetto di leg 
‘seritato al Consiglio federale senza l’esposizione dei motivi 
contrariamente agli usi parlamentari. Ora la Norddeutsche 
ANgemcine Zeitung dice che l'esposizione sarà presentata al 
Consiglio federale dal ministero prussiano il quale è l’autore 
del'progetto di legge, e che all'apertura della sessione l’espo- 
sizione stessa sarà presentata al Parlamento.- 


Alcuni giornali di Berlino parlano del progetto che 
avrebbe il governo di acquistare, nelle regioni atlantiche, una 
stazione perla marina tedesca. Tratterebbesi dell'acquisto 
dell’isola di Curacao, punto. molto importante in quantochè 
forma la chiave del mare delle Antille e dei paraggi di Vene» 
zuela, e della Nuova Granata. Quest’isola appartiene presen- 
temente all’Olanda. 


1 giornali di Parigi sono pieni delle descrizioni delle so- 
lennità che ebbero luogo per occasione dell’anniversario della 
morte del signor Thiers. 

AI corteo che mosse dalla gran corte del Carrousel, e che 
venne organizzato da commissari designati dalla signora 
Thiers, presero parte le rappresentanze della gioventù delle 
scuole, le delegazioni di Parigi e del dipartimento della Senna, 
quelle di Versailles e di Saint-Germain in Laye, le deputa- 
zioni delle Bocche del Rodano e il prefetto di quel diparti- 
mento accompagnato dai delegati del Consiglio municipale 
di Marsiglia. Poi seguivano le rappresentanze di tutti i di- 
partimenti di Francia disposte in ordine alfabetico. 

Alle ore undici e mezzo antimeridiane, sfilando tfa una 
imponente folla, il corteo giunse a Notre-Dame dove gli altri 
invitati avevano già occupati i loro posti. Il numero totale 
degli invitati sommano a circa dodicimila. L’immensa basi- 
lica era ricchissimamente parata in nero ed argento. Nel 
mezzo sorgeva un monumentale catafalco ricoperto di velluto 
‘nero con stelle e scudi anch'essi in argento. Dalla volta pen- 
deva un immenso panneggiamento foderato di ermellino. 
Tutto in giro al catafalco erano leggende e corone. 

I ministri, la diplomazia, i due rami del Parlamento, l’Ac- 
cademia delle scienze, l’esercito, la magistratura erano am- 
piamente rappresentati. Un posto a sinistra del catafalco 
era stato riservato: alla signora Thiers. I giornali liberali 
notano con molto risentimento che nè il cardinale arcive- 
Îscovo di Parigi, nè il nunzio del Papa intervennero alla ce- 
rimoria, e qualificano di specioso l'argomento addotto dalla 
stampa ultramontana onde spiegare un tale fatto. La detta 
stampa scrisse che il clero non poteva intervenire ad una 
dimostrazione che aveva assunto un carattere politico. 

Al termine della solennità vennero consegnate alla signora 
Thie:s parecchie corone. Tra le altre una del sindaco’ di 


Belfo:t “ per memoria a colui al quale Belfort deve l'essere 


rimasta francese. ,, Non venne pronunziato alcun discorso. 


L'Osservatore Triestino ha le seguenti notizie dal Giap- 
pone: 

1 giornali di Tokio affermano che il mikado doveva la- 
sciare Ja capitale per visitare le provincie dell’ovest e del 
‘nord. La durata di questo viaggio era stabilita a tre mesi. 
Il viceministro dell'interno, Hayashi, doveva precederlo per 
tutti i prorvelimenti necessari lungo la strada. Si dubitava 


ge in discorso era stato cioè pre- | 


Ul, N TTT —____________ 


però ‘che fi viaggio da milado ‘potesse estendersi sino a 
Kioto, cone venne progettato prima. 

Nella capitale continuava un certo fermento politico, i in 
conseguenza di che venivano giornalmente arrestati molti 
individui di Tosa ed altri, che si supponeva simpatizzassero 
con essi, Anche nel-Ken (provincia) di Kochi regnava qual- 
che, fermento. Si inviarono a quella volta delle truppe, vi 
si eressero delle baracche e si presero in generale tutte le 
misure per.il.mantenimento. dell'ordine. -Il governo aveva 
pubblicato una notificazione, secondo. la: quale intendeva 
acquistare tutte :le armi da fuoco che trovansi nelle -manì di 
‘privati, eccettuati i fucili da catcia per volatili. Un foglio 
indigeno di Tokio loda questa misura, dicendo che gli uomini 
di Tosa accumulano, come è ben noto, delle masse di armi 
e munizioni, e che il governo fa bene a preiidere i in tale pro- 


‘posito.. delle precauzioni, considerato che i privati ed i club 


non hanno alcun bisogno di possedere dei cannoni rigati. Un 
cor rispondente del Times di Tokio dice però che. attualmente 
un'insurrezione contro il governo non ha alcuna probabilità 
di successo. 

Il ministro della guerra, lana ha lipezionalo le; quasi 
nigioni di tutte le piazze più importanti dell'impero, e le ha 
trovate in ottima condizione e disposizione. ‘> - < 

Le tre nuove fregate corazzate giunte dall'Inghilterra do- 
vevano partire per i porti del Nord. Esse furono ispezionate 
anche dal ministro dei lavori pubblici. L’ingegnere inglese, 
Reed, che aveva diretto i lavori di queste fregate, è stato 
impegnato per tre anni dal governo giapponese. 

La fregata giapponese Tsulkube Kan, che aveva fatto un 
viaggio d'istruzione nell’ Australia, è ritornata da quelle 
parti, avendo lasciato il porto di Sidney il.27 aprile. 

Il prestito interno del governo giapponese non faceva che 
lenti progressi. Non erano stati ancora sottoscritti che .6 mi- 
lioni 6 mezzo, e una gran parte di questi da stabilimenti che 
ricevono sovvenzione od: assistenza da parte del governo. La 
popolazione non sottoseriveva volontariamente, ed -anche le 
Banche, le Società pubbliche non vi GRIDO An, che me 
ic una certa pressione. i 


AL ELEGRAM MI I 
i (AGENZIA STEFANI) n 


Palermo, 5. — Questa mattina, approfittando della caduta 
dei cavalli della vettura chs conduceva i briganti della banda 
Leone alla Corte di Assisie, otto briganti riuscirono a faggire; 
però sei vennero poco dopo arrestati, ma gli altri due famigerati 
Randazzo e Salpietra non. sono stati ancora presi, 

. Cestantinopoli, 5. — Il ministro di Grecia domandò slla 
Porta di rispondere alla nota greca, riguardo alla delimicazione 
delle frontiere, prima della fine della settimana. 

La Porta inviterà probabilmente la Grecia ad attendere la ri- 
sposta delle potenze allalma nota spedita dalla Porta su tale 
questione. | 

. Parigi, 5. — Il Congresso geologico terminò i i ‘suoi pari pi 
Congresso decise di riunirsi nel 1881 a Bologna. 

Midhat pascià è giunto a Parigi. 
Vienna, 5. — Un dispaccio ufficiale di Doboj, in data del 5, 
reca: 

« Il villaggio di Tesani fu disarmato dalle truppe comandate 
[dat generale Fisiary. 


Doboj verso Lipay, ‘ed întontrarono miolti insorti sulla ri rivà destra 
della Bosna. A 
i.e Le ruppe, riuforzate di 2 reggimenti, hanno Lilo gliin- 
porti i in.tutte le loro. posizioni e,li inseguirono, fino, alla sera, 
:- Le nostre perdite ascesero a-130 nomini, per la, maggior parto 
feriti; dii DI ia ; dura 
< Il comindgnie di Vaglelanoro annunzia “che i i osletoniai, 
muore ordine del loro governo, sgombrarono ieri la Sutorina. + 
‘ Londra, be fi ULI volegri mini: “dello” Standard; da Vienna, 


Cherbourg, 5. — La Îrogia Paliano” Vittorio Emamie è 
partita stamane, diretta: 14 Portsmouth. 

Nuova Orleans; 5. & Ieri'a N uova Orleane sono torte ‘2 
persone. é a Wicksburg20, © + + RES i 
HE L'Associazione di soccorso fa appello e alla carità ‘del mondo cis 
vilizzato, 0/0 5 » ù sad 

- La febbre gialla sauna ana infierire a Granada. 
i New-York, 5. —Il presidente Hayes'j pronunziò vin discorso, 
nel'quale constatò che la prosperità ritorna colla «rifortta «della 
circolazione monetaria, colla diminuzione del'debito pubblicò ‘e 
colla abbondanza dei raccolti. Egli: raccomandò che il Nord divida 
questa abbondanza colla disgraziata popolazione del Sud.-* 

“Vienna, 5. — Il generale Philipporic annunzia da Serajèvo 
che il generale Tegethoff disperse il 3 serene. ag: Kadinoselo 
ùna banda di circa 1000 insorti. 

“Un battaglione di‘cacciatori, Ne: ieri fino a Han Ro- 
manja e a Glasinac, non trovò a'cun corpo d’insorti, i quali erano 
fuggiti parteverso Zwornik-e na pasto: peso atioga ta 
e.Gorazda.. i... pi — 
- Parigi, 5. — La "Tibertò n di poter sto che gli espo- 
sitori conosceranno, Mipciaimiente le. FISARIORA al più ara 
principio di ottobre. ... 

«Jl Journal des Débats annunzia che Midhat Dadi differà la sua 
partenza fino a.che sieno terminatele trattative fra Ini.ela Porta. 

‘ Parigi, 6. — I Journal cali promulga il trattato:di. Ber 
lito», - FARGUU CBS NI 
cileri chbe luogo l'apertura del Congresso socialista degli operai, 
Furono fatti parecchi arresti. I DE DIS cd intente- 
ranno un’azione civile. È Tia di Alli Cda. 

a<Il commendatore Correnti Fide un renzo | ai commissari ri trae 
nieri dell’ FADORIAIORA,: pe den A LR a iui 


SI a 0 


VASI 


RR ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE 


‘ Adunariza del 18 luglio 1878. ° 

ne 8.0. prof. dott. Alessio Lemoigne legge una sua Nota: Della 
pariecipazione ‘del sistema nervoso nella fecondazione. L'autore 
cerca provare che nell’atto della fecondazione,. oltre. il necessario 
incontro dei due materiali generativi, ha luogo una generale. ine 
fluenza del sistema nervoso maschile su tutto il sistema nervoso 
femminile, fenomeno che egli chiama nervilizzazione: In conse- 
guenza di essa tatto l'organismo femminile rimane modificato e 
diverso da quel che èra prima, specialmente per ciò che rigaarda 
} atteggiamento e indirizzo della sia vita riervosa. Incidentemente 
parla del magnetismo animale e degli. effetti dele consangui» 
neità, 

Il m. e. prof. dott. Alfonso Corradi espone una sua dissérta- 
Zione: Escursioni di un medico nel Decamerone. Dell’anestesia e 
degli anestetici nella chirurgia del médio evo. L’aritore prendendo 
è studiare il Decamerone sotto questo punto di vista, che può 
dirsi nuovo, trae argomento dalla novella 10* della IV giornata 
ber una prima escursione, per parlare cioè de’megzi adoperati dai 
chirurghi del medio evo ad ottenere l'anestesia. Premésno chò gli 


ni Lo troppe del generale. Szapary fecero. una ricognizione da - 


an Q di fieque e 1 
s'andò sempre pi 1 
sione, le bevande 3 


scorso il Moore propose la compressi 
vosi. L'autore a accenna ‘varie ragioni; 


meno dolorose; le rendevanò altresi “meno dolorosè la maggi 
abilità dell'operatore; la ‘iniglior” forma e il pèrfezionato ‘iso degli - 
strumenti. Il celebre Tagliatozzi affidava alla ‘desti ezza “del ‘chi 
turgo il reridere indolente’ 1a rinoplastica. R torco! À dì 
viva all’emòstasia, serviva anche per ottuiidera Ì î 
così come ne’mezzi, nell’indicazione ancora, l'anestesia scompariva, 

o, per meglio dire, confonderdosi. con gli espedienti che valevano 
contro la} perdì dità ‘del sgriguo, l’emosta i essendo divenuta la 
cipua intenzione del CITATO, e i ‘miglioramenti i in essa. dint i dotti 


sota Aocque al erfesichàî ‘) “d'altra parto,” 
l'occasione; questa Fiapparye, per ‘Pànestesia, quando i‘chirarghi;. 
allargando il campo dellà loro attività, e in possesso già di altri” 
sussidi; sentirono cottie-il dovere di-perfezionare-l'arte-anche-per 
questo rispetto; perfezionamento che è utile non solo al paziente, 
ma anche-all’operatore-ed all’intera. ‘chirurgia. Gli‘anestestici non 
solamente hanno fatto questa opera benigna e graziosa, ma anche. 
hanno concesso che lo strazio dell'infermo.non più gbbligando a 
far presto, l'atto operativo si i nuove pèra= 
Zioni 8 "imprendano, Così dal Fucunde. scaturisce inaspettata men 
il tuto, e s "allarga il dominio della” terapeutica chirurgica, 


della Nota stesa da” ni e ‘dall'ing. Dito Textor circa” Tisfluenza 
delle acque:impiegate nella filatura dei bozzoli.sulla quantità; e qua- 
lità della seta. Gli-autori già caltra volta: presentarono.-a questo < 
Istituto i risultati. di esperimenti, da.loro esegniti nell’intenta: di 


Fimoriti ‘eseguiti sull stesso” a ar specialmente ini i 
alle correzioni delle acque naturali usate nelle filande allo seopo 
fdi.comupicaretallo acqne:stesse:quelle.. proprietà che le rendono 
più opportune per la trattura-delle seta. Erove: di .correzione.-di 
acque naturali - furono eseguite. su, ampia scala:in due flande;-una 
a.Boffalora el'altra ad: Oleggio..Quivi :s'impiegava .d’ordinario 
acqua del Ticino, e la.correzione consisteva: nel -disciogliere  nel- 


| l’acqua raccolta entro grandi serbatoi una:certa dose di. sali..op- 


portunamente scelti per renderle in composizione eguale alla 
acque di Erba (Brianza) e di Trescorre (Bergamo), particolar- 
pinta preso per la trattata della Sotta ‘Furono danno intro; 


greggia, ed ti constatato che la durezza di un'acqua “tende a 
diminuire anzichè a crescere.il pelo della. seta greggia, e in base 
ad ona serie di prove dirette | spiegano questo fatto. - 

_I m. e. . prof... Beltrami comunica. una Nota del prof. Ferdinando 
Aschieri: Vari enerazioni di un complesso particolare. di Lu grado, 
1 I sistema. polare nullo e da. un. sistema piano, po 
j lare. Scopo principale della. Nota. $ di porre in chiaro varie ma- 

niere di generazioni per mezzo di una serie semplicemente. infinita 
di‘ conseguenze lineari, di un ‘complesso particolare di” 2° grado, 
del quale u un caso speciale, ne è quello formato dalle coppie dirette 
è niugate ad angolo ti petto. ad un complesso lineare, o ciò che 
è lo stesso, quello format dagli assi delle coppie risultanti, corri- 
- ‘ spondenti a .vari centr riduzione di un sistema di forma inva- 
_Fiabile. Per incidenza si fa ‘Vedere come un tal complesso sia un 
caso ‘particolare di quello” stesso considerato dal Reye, che è il 
luogo. delle rette che. corigiungono | i punti omologhi di due spazi 
‘ collineari; e finalmente si pone in chiaro una corrispondenza in- 
‘volutoria di 8° grado, che ne nasce fra i punti dello spazio la quale 
è un caso particolare. di quella che ha considerata il signor Hirst, 
determinata da una quadrica e da due rette che non si tagliano, 
to) più generalmente da un sistema polare dello spazio, e .da una 
congruenza, Îinearo. l 
hi fine il dott. Luigi Solera riferisce intimo ad sione espe- 
ri nze, instituite sllo Bc0po | di determinare i in quanto tempo av- 
- Venga la; ica ig ora dell'amido i in glucosio per opera 


È roporzioni oguiti in ‘peso, SAI ‘le condi- 
zioni dell’esperimento, si trasformano con rapidità diversa, dando 
pure lnogo, a diversa produzione. finale di glucosio. 

Die, S Il vi C. Haynon. 
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fer v _ “Îeg tuba nei i giornali di Milano chè 
ciò un patrimonio. di circa 70,000 lire affinchè 
ba a Milano, a Bologna, oppure a Lugano, una catte: 
dra. di razionalismo. 


tario nominò, l'avv. Cavalli di Vicenza. 


ui Regale sul lagò di Uomo. ‘= «A vvertiamo che-la corsa a 
< doveva averluogorit 10 corrente; come da avviso che abbiamo 
pubblicato, venne prorogata al 17 pure corrente. 


. “Monunénto a Oristoforo Colombo. — Il Pensiero di 
Nizza annunzia che, & Ualvi, si ha intenzione di erigere una stan 
tua E Cristoforo Colombo, SEAT 


> + Monete del principe di Monaco. + I Journal de Ge- 
— nèveha-un dispaccio da Berna il quale annunzia che il principe dî 
«Monaco, avendo ottenuto dai governi dell’Unione monetaria l’au- 
‘torizzazione di coniare due milioni di franchi in pezzi da 20 e da 
100 franchi, l’ufficio fiianziario federale ha autorizzato le Cassa 
O & ricevere quelle monete. 


La. Galleria. del Gottardo. —_ La Gazeetia Ticinese del £ 
scrive” ‘che ‘nella ssttimana. decorsa. Hl progresso dei lavori del tra- 
foro della galleria del Gottardo fu di metri 21,60 dalla parte di 


îi ' , 
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Goese nen, e di metri 88, ‘80 ) dalla parte di Airolo. Totale, metri 


60, 40. Media giornaliera, metri 8, 65. - A 


‘I Parlamento tedesco: — La E epriblique Frisipaise del 
81 agosto scrive che il nuovo Reichstag tedésco annovera fra i 
suoi componenti 105 proprietari; 28 giuréconsalti, 21 sacerdoti 
cattolici, un pastore protestante, 15 «professori, 14 giornalisti, 5 
medici, 2 birrai ed un banchiere. 


Ml Parlamento inglese. _ Durante Lu sessione sui 1878 
del Parlamento inglese, la Camera dei. Comuni tenne.136 pedata, 
e 100 ne tenne quella dei Lordi. 

Nel corso dell’anno, i deputati rimasero nell’aula FETTA 
per 1,100 ore, ed i pari non.vi rimasero che 200 ore circa, 

Le sedute della Camera elettiva 85 volte durarono fino a dopo 
mezzanotte, .13 volte. fino alle 3 antimeridiane, una volta fino 
alle 4, una volta fino alle 6, ed il 13 maggio fino alle 9. a Andes 
meridiane del giorno successivo. 

La Camera dei Comuni votò formalmente 278 wa per divi- 
sione, lo che equivale a dire che i deputati escono dall'aula e vi 
rientrano per un’altra porta, secondo che votano pro o contro. Un 
giorno vi era tic, cioè eguaglianza di voti da ambe le parti, ed il 
presidente fu invitato.a dare il voto decisivo. 

. Dei molti Wbri azzurri pubblicati durante la scorsa sessione, 49 
concernevano la Turchia.. 

Durante le vacanze parlamentari verrà pubblicata la lista com- 
pleta ditutti quanti i membri del Parlamento dall'anno 1213 fino 
ai giorni nostri. i DE 


L’'ubbriachezza in Inghilterra ed in Germania. 
— Da una relazione parlamentare distribuita alla Camera dei co- 
muni, e compilata sui rapporti della polizia, resulta che l'ubbria- 
chezza è più frequente nel nord che non nel sud dell'Inghilterra, 
quantunque le bettole vi siano più numerose che non nel sud. 
Nel sud enel sud-est-i casi di ubbriachezza hanno una propor- 
zione che varia dal 15 al 23 per 100, e che è del 44 pet) 100 nelle 
sole città. ; 

Nel nord invece la proporzione ROTA è del 72 per 100, e 
di 150 per 100 nelle sole città, la qual cosa si spiega facilmente 
ss si riflette che,-conie i figuranti sul teatro, gli MbbHAGRI compa 
riscono più d’una volta sulla scena. 

D'altra parte poi, una effemeride speciale, la Corviipiniania 
Economica, nel segnalare i progressi che va facendol’ubbriachezza 
in Germania, dice che, ad Osnabriich, il consumo dell’acquavite, 
che era stato di 287,000 litri nel 1872, salì a 343,000 litri nel 
1873, a 884,000 nel 1874, a 474,000 nel 1875, ed a 481,000itri 
nel 1876, vale a dire-ad una media di 16-litri per ogni abitante. 


ovimento navale del Canale di Suez. — Ùn dispac- 
cio da Ismailia, 2 settembre; annunzia che passarono il Canale di 
Suez, dal 21 al 25 agosto, 53 navi, e che le entrate pel loro tran- 
sito sommarono a 1,060,000 franchi. 


Gli infortuni marittimi. — Il Consiglio del commercio 
inglese ha testò pubblicato il registro dei naufragi ed investimenti 
dal quale si rileva che durante l'annata 1876-77 i sinistri ascesero 
a 4164 contro 3757 nel 1875-76, e 8590 nel 1874-75, suddivisi 
come segue: 

Annata 1874-75, — Naufragi ed investimenti seguiti da perdita 
totale, N. 472. Sinistri seguiti da avaria parziale, N. 3118. To- 
tale: 3590. 

Annata 1875-76. — Naufragi ed Dvortinienti seguiti da perdita i 
totale, N. 502. Sinistri seguiti da avaria parziale, N. 3255. To- 
tale: 3757. - 

Annata 1876-77. — Naufragi ed investimenti seguiti da perdita 
totale, N N. 511. Sinistri seguiti da avaria parziale, N, 9653. To- 
tale: 4164, 


"i SARE UFFICIALE DEL REGNO D'ITÀLIA. 


La media antivale di 10 anni'risulta dî 2417) 
« Il numero dei bastimenti non è solamente aumentato in | quel 
* ‘periodo; ma i loro ripetuti viaggi: ‘rappresentano doppio il numero 
‘degli arrivi e partenze nell'ultima annata i in confronto | della pro 
cedente. ‘ 
= I pericoli d'investimento devono aumentare in una proporzione 
maggiore del numero di bastimenti, poichè mentre'un bastimento 
ine incontrava un.altro, dieci anni fa,-ba ora da incontrarne pa- 
‘recchi, e perciò si moltiplieano fino a quella cifra le probabilità 
di investimento. 
Gl’investimenti fra inglesi occorsi nei paraggi del Regno Unito 
- Îdarante l'annata 1876-77 furono 367 fra velieri, 43 fra vapori, 
117 fra velieri e vapori. 

Gl'investimenti frà inglesi èd estori furono 148 fra velieri, 60 
fra vapori ‘inglesi e velieri esteri, 10 fra velieri inglesi. e vapori 
esteri, 5 fra vapori inglesi ed esteri. 

Gl’investimenti i in cui ebbero parte gl'inglesi farono 810 e gli 
ésteri 370. 

-- Dagli 847 investimenti le perdite totali farono 95, 1 sinistri 
gravi 218, ed i sinistri minori 564. 


‘ Vi furono 82 investimenti fra vapori e 267 fra veliori nell’atto ] 


di salpare, ed 11 vapori e 152 velieri mentre l’uno trovavasi in 
movimento el'altro allàncora. 0 — 

- Gl’investinienti fra vapori e velieri nell'atto che entrambi sal- 
pavano furono 157; 68 vapori investirono velieri all’èncora; e 15 
— Vapori all’àncora furono investiti da velieri. 

Di tutti i sinistri d’ogni sorta, avvenuti nei paraggi del Regno 
‘Unito, 898 bastimenti di 167,491 tonnellate érano classificati ed 
817 bastimenti di 123,999 tonnellate non lo erano; — 730 basti- 
menti di 218,461 tonnellate appartenevano al Regno Unito, e 425 
bastimenti di 73,029 tonnellate appartenevano alle colonie bri. 
Xanniche. 

. I bastimenti inglesi totalmente perduti sulle coste del Regno 
Unito ed all’estero furono 1056 velieri di 234,395 tonnellate e 99 
“vapori di 57,095 tonnellate, suddivisi come segue: 


Bastimenti a vela. 


Ùi Numero Tonn. 
Affondati. . . +++ ++. + 179 42,340 
Aronati . o 0. 0.0 + 0 0. 607 122,995 
“ Investiti. . .. eee +7 62 10,588 


- Perduti per altre cause... + . 57 20,883 
Ritenuti perduti per mancanza di loro 


notizie. +. . +... +. «151 87,699 
ou 1056. 294,395 

- Bastimentì a vapore © _ 
Numero Tonn. 
‘+ Affondati. . . +06. +00 +60 9 — 6,550 
Aremati o L0.0.0 +0. + +. a 57 -28,107 
Tovestiti. .L0+060 606080. = 14 8,876 


- Perduti per altre. cause .--. . 0. . 7 3,192 
Ritenuti perduti per mancanza di loro .. 
notizie. Lo. e 00600 12 10,890 


99 57,095 


Si ha dunque una perdita totale di 1155 bastimenti di 291,490 
tonnellate, tutti inglesi od appartenenti alle colonie britanniche. 

La perdita di vite umane a bordo di bastimenti inglesi nelle 
&eque britanniche ed all’estero, durante l'annata 1876-1877 a- 
scese-al numero di 3051, cioè 2740 marinai e 811 passeggieri, dei 
quali 453 marinai e 6 passeggieri nelle acque britanniche, 2287 
marinai e 805 passeggieri all’estero, cifre che danno un aumento 
di.768 persone perdute.in confronto dell'annata precedente in cui 
la perdita totale era stata 2288 vittime umane. 


‘ Degli 847 investimenti avventiti nei paraggi inglesi durante la 
annata 1876-1877, soli 90 vanno attribuiti a cause di forza‘mag» 
giore e gli altri quasi tutti & negligenza od inesperienza } nautica. 


‘ La febbre gialla. — Telegrafano da Nuova Orleans il 2 

settembre: = DI 
Ierirsono morte 88 persone alla Nuova Orleans, 81 a Menî, 2 : 

a Viksburg, I medici stessi‘:soccombono. L’epidemia si estende tra 


Menfi e Louisville, e si crede ch’essa non è ancora arrivata ‘al. 


suo mazimum d’intensità, e che-la mortalità continuerà ancora 
per qualche mese, prima d'essere arrestata dai primi geli autun- 


mali. Intanto un profondo scoraggiamento regna-nei distrétti col- 


piti dalla pestilenza, il seppellimento dei morti presenta difficoltà È 
e migliaia di-persone vivono della car:tà pubblica. 
— Leggesi nel Courrier des Etats-Unis: ua: i, 
Ti rapido sviluppo della febbre gialla in Nuova Orleans. ed in 
parecchie città della valle del Mississipì gettò la costernazione in 
tutta quella regione. Le'città di Grenada è Menfi sono particolar= 
mente colpite. Nella seconda di queste città, l'agente della ferro= .. 


| via di Menphi a Louisville vendette in tre giorni per 85,000 dol- 
lari di biglietti. A Grenada i treni della ferrovia non si fermavano ._ 


‘più a ‘prendere i fuggenti, che abbandonavano le case e stanziano — 
nei dintorni. Il dipartimento della guerra inviò loro delle tende 
da campo, come pure a Menphi. Si inviano eziandio colà delle ra- 
zioni per sosténtare' i bisognosi. Nelle città sul litorale del fiume 
si ordinò una rigorosa quarantena per prevenire che si spandi an. 
che là il flagello. A Louisville, in cui incessantemente si rifugiano - 
gli emigranti delle località infestate, l'allarme si estende’ e si” 
teme abbia a scoppiare; tuttavia non si nega ospitalità a ‘chi ar>. 
riva. Gli alberghi si popolano, ei prezzi. sono anche ridotti per 
nocogliori. so. 
A Cincinnati, l'afficio di sanità ha ordinato di mettere i in qua: 
ranfena tutte le navi di Louisville, ed ha proibito: alle ferrovie di - 
deporre passeggieri e certi articoli provenienti dalle località attac= 
cate al sud della città. 
A Washingtori regna una profonda ‘emozione ‘d temesi l'inva-. 


" Bione a motivo ‘degli incessanti arrivi dal Sud.<I. ‘bagagli: «portati. 


da persone che vengono dai luoghi infetti sono. sottoposti a pro- 


| { fumi, e tali persone vengono messe sotto sorveglianza. Nel dipar- 


timento del Tesoro venne proibito. d’aprire i gruppi di denaro, 
provenienti da Nuova Orlearis prima che siano disinfettati. Un 
dispaccio recente annunziava che epidemia era scoppiata a 


" Saint-Lowis. Il èhirurgo generale - ‘dell’ospitale. della marina ha 


fatto. ‘pubblicare una nota in cui descrive i caratteri della malat- 
tia, come essa si propaga, ed i mezzi di. prevenirla. 


Decessi. — Lunedì passato, scrive il Moniteur Universal del 
4 settembre, è morto il signox Garcin de Tassy, membro dell’Isti-. 
tuto; presidente della Società asiatica, membro del Consiglio della. 


' Società accademica indo-cinese è professore alla Scuola delle lin-. 


gue orientali. Il defunto scienziato fino dal 1838 era succeduto a 
Talleyrand quale membro dell'Accademia delle iscrizioni e belle. 
lettere. 

— 11 signor visconte De Monique, ex-prefetto, ex-stnatore del- 
l'impero e grande ufficiale della Legione d'onore, è morto a Saint=. 
Germain en Laye; dopo luriga'e penosa malattia. 

— È morto a Londra Giovanni 0’ Kavanagh, deputato di Lime- 
riok ‘al Parlamento inglese e presidente della Società dell'Home 
rule a Londra. Egli fu l'intimo amico di 0° Connel, il. grande agi- 
tatore irlandese, e lo aiutò grandemente nella sua-opera di eman- 
cipazione. John O’'Kavanagh fu grande oratore insieme e grande 
studioso delle antichità celtiche. 


0 DEL REGNO D'ITALIA. — 


MINISTERO DELLA MARINA. 
Ufficio ‘centralè n Lmeteorelogioe 


È “Osservatorio del Collegio Romano-— 5 setteribio 1878, 
ALTEZZA DELLA SPAZIONE == 499, 


IA; ‘Firenze, 5 Settembre 1878 (Gre, 1545). 
‘Cielo nuvoloso soltanto nelle Calahrie e în Si cilia; coperto a” 
‘Cataxiazipiovoso ‘al Capo Spartivento:- Venti PIE @forti di | 
maestrale e mare agitato o grosso in molti punti dell'Adriatico. ‘ 


 Bafometro ridotto | 7 
a 0° e almare 


Nenti-freschi:da greco:e mare-agitato-in diversi-punti del: «Jonio e | Fermomot. estero: Se 
del.basso.Tirreno..Pressioniaumentate in. media di 4 mm. nel id Umidità relativa... { 6 
Italia meridionale e di. 2 mm. ‘nellascentrale, in: Piemonte e-in Maiani 7 

diguria.-Levante:-forte a Pola. Nel.perioda decorso: pioggis-e bur- bea mu Li ù 
rasche in Sicilia e nelle-Calabria:-Ieri mattina alle41..fortissimi | || Anemosco] it] TI La 806 
‘colpi:di.greco-levante:e-pioggie:a. Napoli.e-nei dintorni; Stamat- Stato del GIEIO man | , 0. i 


L..cirri | 
«tina :forti:scarithe elettriclie presso.il-Capo! Passaro:+La calma ‘si ; 
ristabilisce, ma lentamente,.soprattutto nel mezzogiorno, ove son |. 
‘ sempre probabili venti:.freschi. selle Spiel osbtentrionali, con, 
ian Luni burrasca... Le tai vani ve i 


SR OSSERVAZIONI" DIVERSE - 


— (alle 9 pom. dél:gigrno precedente alle:9 pom. del corrente). 
Termometro: Massimo = 31,7 C,=25,8.R. 1Minimo ==.19,0 C.==.15,2.R. 


cern + LISTINI 0 O TENOIATEI DELLA BORSA 1 DI ‘ COMMERCIO DI ROMA” 
| . del dì 6 settemiire. 18785" salto 


mi EESFOOSSRR O MESERO PSI TURNO: NG E Valore |} CONTANTI. .| FINE.COBRENTE .| FINE PROSSIMO, |’ .. 
VALOBI GODIMENTO reno | TREE | Nominale 


LETTERA | DANARO | LETTERA | DANARO |LETTERA|DANARO. 


Ne 


: Rendita Italiana 5 0/0 ...........|1° semestre 1879] — 


- i Petta detta .3.0/0 ..........»]|.4° ottobre 1878 _ —.— _ _ _ — linate 
i Certificati” sul Tésoro 50/0 core sie Ra 537 50. — dp —L_ di ITS RIG AIDS ERI 
. aDetti Emissione test Agri er 4° aprile 1878: _ _ 88 35 88 30 --|--.]J--]1--]——! 
È Prestito Romano, Blount. ........ do edo = Zi —— | -—- [--|]| | 86 
Detto detto Rothschild. + | 1° giugno 1878 quae] — e — i dirai _ i 88 80 
a Pegabito to: Nazionale i. iso ce if 4°0ttobre 1877 ci pa pre LL AE ELITE seal 
: detto piccoli pezzi IE rr COSCIA ione _ — — —— — — — — —_ nl mu 
;" Detto” ‘ffletto’’ stallonato -.-...... ROTAIA Rolf — — — —'— — — — SOS i pata 
«+ Obbligazioni; Beni Ecclesiastici 5 0/0. _ i —_ — — e — — -_-|--|]--| -_ 
Azioni Regia Cointéressata de’ Tabacchi ‘| 2° semestre 1878 | 500 —'| 3560 —} — — _ = _ — - iL LI La | 
Obbligazioni dette 6 0/0 ..... VII - 500 | — — — =. — _ — n enim 
‘ «Rendita Austriaca .........2000% ‘ _ aa _ — — i n i Sn) | ARE Figeit 
‘ ‘Obbligazioni Minicipio di Roma. . .. . _ 500 — _ — — —_ — — — — — MES AR EA 
:Banéa Nazionale Italiana... ...... .1° semestre 1878:/1000 —:| 750 — — — — — ro pia - — | — — [29045 — 
‘Binca Romana .......... 200] 2° semestre, 1878 [1000 — ‘11000 _ —_ — —_ —— = -— | _- 1038 
* «Banca Nazionale Toscana . 0.00... 1000 —:| 700 — | — — — _ —- |]. 
- *Banca Generale. .. .-.. ei “ci - 1 500 — 250 — — lenire = = — —|'_'- |446 — 
È ocietà orto “di Credito Mobiliare” . aa i : Ni di 
aliano i... isla pleno S -_ ‘1 500 —-| 400 — —_ — — — — — Se — i | 60 
2 Cartelle Credito Fondiario Banco. Santo; A n 
“ BDIFILO .... eee 1° aprile 1878 500 — |: — 421 — 418 — — — tana 
: ‘Compagnia Fondiaria Italiana... .: i. | 250 —:| 250 — _ _— — SES LE, SCRENA NES LREPEE 
=#Strade Ferrate Romane ereza rino —_ 00 — | 500 — _ — — al SAR) (REI ALE A II 
“Obblivazibni detto d. i... dae _ 500 — | — —_ — i Be ia aut n 
Strade errato Meridionali Sl acatie assai - 00 —.i 500 — MZ ZE: ERE RI CRT RE TNA 
Obbligazioni dette ... . .......... . — 1.600 — _ 2 i RE: Ca AO APE ETA 
Buoni Meridionali‘6-per*cento-(oro) . - 500 — _ [regia SERA RIS oi, CESSI, (SIDE CIT 
ObbI. Alta Italia Ferr. Pontebba . _ 500 — _ — — Peo rit persa METE, AN, SSD 
| ‘Società Romana delle Miniere di ferro — 14537 50 | 537 50 — — — — pila sia NERONE, MEF RS) RE 
Ù a Anglo-Romana per Hi E u e: s di 
+3' ‘zione a-Gas uni. vi. *{ 1° semestre 1878 :|-500 —% 500 —  — FELTRSE eli CITA: A "100 — 
«Gas. di Civitavecchia _ — | 500 — —_ — PSN ai PASSA, REA] eu 
; Pio Ustiense IA sesrrecasone _ 430. — | 490 — | — — Lt na IRA OE 


OSSERVAZIONE 


Pressi fatti: 
5 01 - 2° semestre 1878: 81 45 fine. 
5 010 — i° semestre 1879: 79 20 cont 
Cert. sul Tesoro emiss. 1860-64 88 35, 80. 
Cart. Cred. Fond. Banco S. Spirito 418 23, 421, 419. 


Parigi.. ..... satana 
Marsiglia. ........ sl 0% 


I 
I 
| 
| 
I 
Re 
8 


Oro, pezzi da 20 lire. ....... 


Sconto di Banca . vrscace] 50]0|} — — | — | — + 


8, per nari in un.aolo: lotto «del servita del mantenimento: dei i detenuti | di cui. ‘nell'articolo. 69, dei «capitoli. d'oxséri,: mon’ a -sogedtti a: fibasso Ieirù 
e del lavoro nelle Case penali sottoindicate, si fa..noto che: nel: giorfio di: Ju=} 7° Gli Aspiranti all’Astésdovranno]Fesentare: la offerta: di'ribassò” end x 
nédi.23 netfembre, corrente; ‘alle, ore: ‘10: aritimeridiane,-.preisg. le: Prefettufe|sopra carta.bollata debitamente sottoscritta e suggellata :ed'accompagnataf 
delle: rispettiva: provincie» si.procederà, ad.-ur.; secondo «incanto; e avrà luogo|dal deposito isdicato: nellî7eolonna: Ts Mella; ia in: Rontanti: Povia 
l'aggiudicazione quand’anche non vi sia che un solo offerente;:purcelid:il r°> s Barca. aventi :Cof#o Panic Ò 
bagno. raggiunga i Alimite tninimo fissato. «dal Aiinlatazo do apposita seoda be |) 

ellata, ‘ > . 3 
sz Gi inegati. saranno ‘fenati «alla prasenza del ‘signor: prefetto odi ‘quell’ufficiale fedo caregrario:. Merritt mella: tavola B deb sapltoli” di ‘bpaltor modificata:in si 
‘<he;da esso venisse appositamente ‘delegato, col metodo déi psrtiti segreti, ed [data :20. giugna:1874;«sonò quelli seritti:& ‘penna nella:tavola- stessa ‘alla“cosf 
il deliberamento avrà luogo ‘alle seguenti condizioni generali: e-a quelle-de-{lonna 7*. Tanto i capitoli d'onore i dagune i SRMIFIOAAEI, tro ani Visibili presdo: ; 
sunte. per ciascun:lotto dalla. tayola inserta nel presente: avviso; : l'ufficio di' Prefettura...» ; 


fa 


7% a CONDIZIONI GENERALI. . ce î 9° L'appalto sarà deliberato” al: ‘miglicre -offerentò purchè ‘il ribasso: riga 
PA L'appalto sari regolato:ddi capitoli d'oneri in data .15 1apito 1871, limita- Biunga: illimite minimo :fissato dal’ Ministero inîapposita:= scheda suggellatà i - 
tamente alle disposizioni segnate nelle-colohne"9* #10*della tavola Sottostante. [la caso di offerte. pari ‘si:pròcederà nella ‘medesima adunanza ad una: nuova 
90 L'appaltatore-dovrà-somministrare alle guafdie governative l’intiero vitto! licitazione fra:gli autori di offerte pari; ad estinzione:di'caridela vergine. ‘ene 
stabilito dalla tivola 2 del'eapitolato e dalle tavole annesse al regolamento inodi .stabiliti.-dall’articolo 93 ‘del.regolamento pretitato.==. 
27-luglio 1873 per l'ordinamento: del personale di custodia. : =*" -10°*In-saso:di:deliberameénto il termine. utile: per‘presentàre:‘dffer 
:8;Si dichiara che-il nnmero. complessivo'delle ‘giornaterdi: “prosérita ché di- basso, non inferiori .al.-ventesimo: dél prezzo di: aggiudicazione; è stabilità 
ran l'appalto, danno-diritto-alla percezione della diarià: ai ‘termini dell'at= iorni.15-seadenti-nel ‘giorno di martedì:8/ottobre”p. v., alle ore ‘12 meridiang:i 
ticolo. terzo. dei ‘capitoli d'oneri, è inditato in modo meramente appros imiativo. Hi 11° Presentandosi offerte “4 ribasso l'incanto definitivo av à luogo ad: stinz4 . 
nella colonna 5* della tavola suddetta. SI MER * ssa izione.di. candela vergine. (È ar > 
Ac L'asta sarà aperta ‘sul:prezzo indicato: nella èotontia: PA délla tavola pér 1.420. :Àwvenendo. Ja: definitiva aegiafitionte il ‘deliberatàrio dovrà.entro:otto 
ognuna delle giornate, di presenza-utili‘ai terinini;dell'artivolo:téfzo déî'ta-@|giorni dalla data: della ‘medesima atipilare:collAmministraziohe fegolare:0 
pitoli * uddetti. L'asta, serà tenpta. col: método:dei yartiti: ‘segreti; ey “Vettinid tratto e wincolarbta;\garanzia. delle ‘obbligazioni ‘assunte: ‘versdi lo? Stato 
osservate le formalità prescritte dal titolo secondo, capo terzo, seziòae* trim, |tendita. del Dehito.Pubblico-italiario perla ‘somma indicata inèlla colonna: 
del regolamento sulla ‘Contabilità gerierale> dellé: Stato,‘in data 4 setterabre|gella:tavola.sottostante. Qinettendo..il ‘ dèliberataridi «di: presentarsi nel 
1870, ‘nume; 3852, pei:contratti‘a: farsi con-foriialità*@Nivafito, 0 fmee. >» sf preindicato «alla’stipiilazione del.contratto egli’ perderà il‘depobitò di:cali 
sha stipulazione; l'approvazione e:Pesscuzione.ifel contistto Savranzio* lsg6]% parola alla colonna 7* della tavola, îl quale cederà ipso jure a. 
nei modi. preseritti.dal titolo secondo, ‘capo; quarto”’del Tégolaiichtò “predetto. | dellAmministrazioffe e .-si-rocederà' muova Asta) 33 
xÎ%; Le offerte in. ribasso at prezzo fissato  nelfa*colonna”6** della tàvola®notif i 13° Le' spese tutté'di pubblicazione, d'astà, 'oontedttà; copie , fegi 
potranno essere minori di 5 inillesîthi; ossîà ‘di theZzo' cBfitesinio di lita, eseitii[é qualunque altra relativa all'appalto sono*'a ‘tarico ‘del aslineramari i 
ogni altra più minuta frazione. Non si accettand'quinùdi otretta”di fipdsto” non dovrà: inoltre Sottostare alle ‘speso di'stampà della quantitàar ‘Bseripla del 
equivalenti.a 5 millesimi di-lira da ai multipli di “questa. mari ‘né sotto dabitoli d'oneri indicati nella. colonna 11% della tavola in ragione di Liroauae 
altra orma Leu sa i Da centesimi rc ge per ciascuno di 


“Quifità iii vf.sf o 


SIA 


E SE ni Tote < * Disposizioni. adi apitoli d’onèri 
E ‘alla quale” - sÉ per Oni late to], - in data 15° luglio* [8717 Che tegolaào ‘ 
Soli Ue det a sE . |-gi|delle giornate tore È I appala dei singoli 1 ra 

5 dovranno pre- | componenti fa densa deli» ra > sn 

È.j sentare. <il dotto »:(D2/007 degne i epi i 

i .| |tatore a termini del- ‘deposito © cauzione | 3 MI i ce 

É| le offerto |da appaltarsi| lart.8delcapitolato| È |per adire/in rendita: casta :- Tavole 

A ha diritto ‘alla diaria. asta idelloStato 

1 


dei capitoli | relative — 


‘4 
e 


2 5 


3 Bam 


1 Caserta. l 564 530,000 100) 4000 | 1500° Muritesiimo to .1.- 
| 2 | Bergamo». . Bergamo | -o| 590,000 102) 4500 | 180 Lantesimento 
lisi" Teo [38] 580,000 l 00) 8000 | 1000 |Partel®etit.2° 
4| Perugia . .| lim Nami. S| ‘350000 [110] 3000 | 1000 ire | Sita Panza spadioni 
3 “e, \ st rsan | zioni del regolamento ap-. 
Lo Sapoli iaia = 410,000 100) 3500 |, n |- titolo unico “| provato CORR. ‘decreto 27° f 
Si A Cio da -laglio_1873,. n°. 1611 5 


e 28 


s sostanzialmente innovato il regime. el e ‘casi di di lena, sarà in ‘facolta sile art 
fogliere il sgontratto, it preavviso di sro mesi, senza” però. che, ni e di gcio to I° 


Sarinistiia Fatute” aispostatoni” 
contraenti o di tlevenire a nuovi Accordi 0 di 
«paltatore:;:possa ‘pretendere:indènmnità di sorta: 


xa, B, ‘A ‘parziale modificaziéne: della tavola B'annessa al è apitotato 16° &olferte di lana della qualità e peso conformi al tuovo campi; 
.-nite dalla Casa penale di Volterra al prezzo ridotto di Ure 12 Sadauna: 3° 
Addì 5 settembre 1878. 


sl Capo: edi “Sezione: ( 


Provincia pra Roma. na - Circondari li Viterbo "n prezzo » somplessivo | su cui verrà pera Pasta è di lire qgattordicimil;.. A 
can ua: " e É i é l'offerta :prima in-aumento' nen-ssrà-minére-di'lirè ‘cento. 

i Il. eanone dell'appalto risnitante» dalla, definitiva-aggiudicazione dovrà ver 
[farsi nellajCassa Somanele in rate mensili Bossotparao x 


da esigersi per ‘tutto il ‘faturo” Poemi” ° , i a i 
>, Uva, allegato 4,‘del decretò Tegislativo 1868, con D'aumento del' ‘50-0;0, secondo |. Si farà lubgo all'asta anthe Céù un ‘olo Goncorrente. — o a S 
n Ifegolamiento genét 8 25 Pi 0 ‘osservate le -medificazioni portatevil ‘ Nella segreteria comunale, nelle ore d'ufficio, è visibile il capitolato, e tutti ” 


dai deliberati -consigliari, ed:in speciale ‘dal n::415) inddaàta 3 "séttembre ‘1877; gli altri atti che vi si riferiscono. 
sompresi i: dazi-comunali sulla mintà ‘vendita del pesce ‘balato, peste frestol'* -Dal Muuicipio, ad@ì £ settembre 1978. 
8 formaggio, ed i diritti di mattazione, in base alia tariffa e regolamento Per il Sindaco: DOMENICO TASSONI. 

municipale del 6 giugno 1872. 4188 Il Segretario comunale: E. BartILORO. 


. SLY duito. Stabilimento © pel Fiscnio 1879- -1880, annunziati col precedente avviso in 
‘Nel, giorno di'Iunedì 23. settembre <1878, “alle, sore s12 meridiane, nell’affieto dat4.7 spirato‘agosto, éi rehde-di pubblica ragioné che nel piattino dèl 21 anz. 
‘della Giubtà municipale, dinanzi al signor Sindaco, cd a chi per 6s collà continuazione, neila scÎa delle ordinarie 


sì pra-|| di ‘ore 10' antimeridiane: 
+’ cederà al 2° esperimento d'asta pubblica colle norre” prescritte” dal igehte tornate» ‘della Commissione amministrativa, sita nella casa centrale del sud- 
‘regolamento sulia. Contabilità. ‘generale dello-Stato, per'-l'appalto ‘delle forni- 


detto. Stabilimento; 'edinnabizi .al'segratario.gonerala; saranno celebrati gli: in 
“ture del vitto; oggetti di vestiario ed. altre provviste: e: sérvizi- per l'Asilo: dì È \ 


canti-per l'appalto: repair ns alienati Lira La solai 
| Mendicità; per l'epoca. dal 19 gennaio: 1879. a tutto BI “dicembre: 1883, e sotto piegati che ricevono: il vitto i sc ve 
"1 iseguenti- condizioni: i: 


La-gara avrà per base N prezzo di centesimi: mo  giormatiori "perfogaî pre- form del: regolamento per. V'appl 
jrale ‘dello-Stato: Da 


L’accennato appalto: avrà il periodo | di due. ‘anni; 
al 31 dicembre del 1880, per la media giornaliera di circa , 850 vittitanti, ia Bi, 
I prezzi stabiliti dall'Amministrazione o pal “pagato delle” razioni” ti for=. 


- neniza per tntte:leforbiture é servizi contemplati: dal-capitolato d'appalto. 
Gli aspiranti dovranno. presentare: «aì protocollo: municipale entro:il detto]. 
.’ glorrio”ed:ora-le loro-offerte-estese-in: carta. bollata:-da lira; ‘mna; debitamente 
sottoscritte: e. suggeliate. L'appalto sarà deliberato ‘al ‘migliore ‘oblatore ftsj. 
‘quelli le:cui offerte.superino .0: Fragginagano: al: Ajmite ; minimo. Raro dallaf! 
scheda, della Commissione... ; G 22 
2. Ogni.aspirante dovrà due la dip: ‘offerta @ con on n'deposito di lire]: 
- 2000-in. numerario,.od in biglietti: della: Banca Nazionale. 3 H 
3%; Non: saranno :ammesse a :far partito se-non le persone cinssdiute: jalonse ì 
nell'eseguimento di forniture ‘consimili alle soprafîescritte, per: cni dovranno 
 gitaspiragti presentare. un certificato.d'idoneità e inoralità rilasciato dal sindaco. 
«LA garanzia dell’esatto: sdempimento: dei«suoi obblighi dovrà: il :delibera-t!::... - 
‘tari “entro otto: giorni dalla: delibera; -presentare ..idonea. cauzione: per l'am-{' 
montare: di lire-4000 (quattro: mila) ‘coin danaro sonante; cd -<in'‘réndita pub-i' 
hliea:al:corso st Boragy GA in AI del: ‘Prestito della. «proviicla” di 
* Viceh Ra 
Bb ‘Qualora il deliberatario non si trovasse. in grado di offrire: la cauzione: di 
cui ‘al«precedente articolo ‘4,e:-non si:prestasse ‘alla. stipulazione: nell'èpodal: 
| prefissatagli,. la: Giunta:sarà in facoltà. di procederé ‘ad.un. nuovo incanto cd 
© eseguire-le: fornitare.in:via:economica:a' tutté: spese del. deliberatario mede- 
°’sio;sil quala. perderà:là-somma -che' avrà depositata a guranzia dell'asta,» |del.gontrai » gu 
È ‘pagnmenti.in: acconto. ‘od a se1d0 delle provviste saranno fatti-nei'modi f : Tali depositi saranno ‘resi alla fino. dell'asta, mero quéllo dell'aggiudientario,) 
© secondo è:norme stabilità dal: ‘capitolato. d'appalto ‘che formerà, pato in éhe rimacrà consegnato ‘fino.all'approvazione -del..contrattò “Soniteggio delle: 
|. tegrinte “del contratto. .. >... è 'dpese; e-fino:a quando. non sarà presentata: la cauzione: “definitival<ia wual 
L'impresa dovrà, nei termini prescrittidal ‘capitolato al'appalto, aver: fip+|consiste in lire 2000. di rendita al. portatore. iscritta sal Gran-Libré- deri 
c proniati. tutti.gli oggetti,.che;ha,obblige. gicnrazzalate. tto qui ppi bita:Pahblico «del Regno:consolidato .5 per cento.: Tale cauzione dovrà essére 
delle penalità portaferdallo a 18890: gr % w n .nell’improragabile. periodo .di «giorni. 45; dalbiavito “he: sarì fatto sslar 
ni para AP ; È ALI 
;;«L'aggindieazione. sar. fattacall’altimo inigliore Soffere 4 - 
ento del ventesimo, che “potrà ‘prodursi infra il e colfrnte sv data 
incomincerà a decorrere dalle 12 meridiane del predetto 21 settembre n 
| minerà all’istessa ora del 10 venturo ottobre... _..___ e ter= 


per. classi, sOnO... “a 
Per'ogni: giornaliera r razione. dii 1° vaio lire 1 72 
Idem o. Risalia. «di 2° grado , 154 
Idem‘... si e di 8° grado::, Db 
Per gui. individui :d’ambo i sessi ricoverati nelle infermerio. - 
Per ogni CORIO razione di .13:dieta-lire:0:28 : 
Tdem. ca. sca nel 2 alii 2 dieta 0:70 + 
Tdem .. i... + di $*dieta.., 101. i * 
‘In base di tali prezzi incomincierà la licitazione. di.ribasso; durante la uao: 
per: gipo due voci.non saranno accettate offerte-inferiori-al 1:2-per centoji 
opp di che saranno ammessi i ribassi di:. feazi 
a pantera 5 per ogni 100 lire. Ae n desio 
«Per poter essere ammessi. a fare offerte. occorrerà. che o 
depositino_all’autarità:..che spresiede -gli-incanti «una iii 
lire. 4000. ". Spaggoe ‘contante CA morrente: nel pes per fai sfronté' allo: speli i 
0 779% 


Esiste la segreteria il relativo capitolato per le altre condizioni. ; 
| varsì, nonchè ferà dietetica: tai ale ‘andrà in_vigore, ia 
l io DI 


3 cio in tutti i giorni ferialò: 
diane, ed in q i festivi, dalle 10° antim 


| rieozdel: 


‘IICIo “truegto» ‘secondo i incanto” si farà Îuogo “all'aggiadicazione anche” FORI 
‘sia.un solo Gfferente. ©’ 
Bard: carcessa: dietro: domanda la Iipezione: dello stabile destini per lo da 
Asilo di Meadicità. " : ALSO N AVE CA 3 settemiire 1878: 
Dal Municipio, di berto li 2 settembre 1878, sr" Ae — Pa Segretario Generale : V. MAGLIANO. 
-—_ — HH Sindaco Presidente: CLEMENTI. pe OR | Viseenratariv: P. Foxcone 


ridiane alle i2 meridiane... 


Tutte le apese-di 
tai — ap0sd del pontratto o ina Gscluse,; i. ‘a carico del deliba= 


(3* puibiicarione).* 


asa NAZIONALE NELCREGNO D' TALIA. * 


.( Db rezione Generale }e- 


Gli eredi del fu Pietro Delponte, nel - ‘«dichi arare lo , 
stinta ai un daposito contro anticizazione fatto dallo i ssi pete dei 
ora defunto, presso la Banea. Nazionale nel Regno. d'Italia, sede-.di ponte, i 
presta ; {sotto il n 1582, hanno fatto istanza per ritirare il deposito. Sa ‘rino, 
dari dei fondi rustici vignati in Za Si diffida perciò il pubblico: a mon attribuire. aleun: «valore alla-distinta di 
. enfiteusì, provenienti. dai soppressi Frati Conventuali gi S. Maria delle Grazie chiarata smarrita, poichè non vyenendo opposizione nel termine. Dre ; 
di detto luogo, si fa rioto che nell'ufficio predetta, ed alle ore 10 antimeridiane| dalla data del presento avviso-sarà; restituit n Pi o DA. 
è del giorno. 12-del corrente: mese, sarà tenuto un nuovo incanto ad estinzione ponte il deposito relativo. ra: 'ietro Del- 

di candela. vergine: per Lai ‘anzidetto i “base dell'anmuo. “canone. di “Roma; 17 agosto 1878: 0 i vr a "79965 


lire! 4500.- viti È : 
‘ Bard compreso nell’appalto' T'aso- dei vasi: vinari: già ‘appartenenti: al Coli Ad i Lo pi omai — A Rrigeipe D. Antonio Boncompagni La 
vento în'n.di-b4.botti;tra grandi è piccole e n. 3.tini, il tutto: come era con-| vedova Brancifarte "OS snas doni } Frane EE Gaetazio e Lorenzo 
“ ceduto al cessato appaltatore. signor Catanzani Cesare.» > © = “Hiata elettivamente in Roma, | eos nr peg Ga F doni 
duezofferte da-fatsf iù suimento isl proszo? © d'incanto come sopra fissato non!signor Sigismondo Ds Belardi Li donna; Latirà BR cibompigni: GIOIA, 

i lari 


“otranzo essere minori di lire venti. iena E jose suna Sui Jiré 341 nta ot ‘tifo 
e i : ce, E 
“nunferi* CISTI j E Sos one 


Bei LeBsere. ammesso” ‘all'asta: 
BrSe: î dr daf'vineoli e Fisérve esi hi a Li 
4a-favore.:fici citati ce-questi.: Bai di 
o muti alla restituzione delle. , nnnalitivi 
al presente DI 


«IL qu aderno d'oneri contenente i i patti e e lo s conizioni ‘che iii tego]! 
fficio in tutte le. ori stoi:. 


- resta. ‘aperto al pubblic 
11*Palestrina/"# settembre 5878. 
41751 


i entro it termine di° 180 giorni; a x forinà sla 'sdeg 
degli artioli. 142 e 150,.Codice.proée+/.....Ry 


TICO DELLA. GAZZETTA, 


riso: di Lol incanto, 


” Essendo andato desertg, l'incanto perla -fornitura- di.stampati occorrenti 
all'Economato Generale pel Ssrvizio delle Casse di Risparmio postali per lo 

. ammontare. di.lire. 40,000, si fa quindi noto che nel giorno 16 settembre cor- 
rente, presso la Direzione ‘generale: dell’Econonisto, alia presenza del diret- 
tore ‘generale, o di chi per esso; si procederà, col metodo delle schede segrete 
ed è norma del regolamento di Contabilità generale, ad un secordo incanto|, 
sotto de ‘seguenti principali condizioni: 

«Art, 1. L'appalto comprende tanto la ‘stampa, che la lineatura, ia legatura, 

‘ euéiturs, e la carta; ‘© 

Art, 2. L’aminontare della’ fornitara è 
colla «deduzione del ribasso d'asta... |» 

: Art:.8..Il contratto avrà effetto dalla registrazione del degno: d’approva- 
zione per parte della Corte dei Conti, e durerà fino a quando sarà essurita 
la spesa prevista secondo ‘le ‘ordinazioni che verranno date dall’Economato 

enerale. y 
SI 4. Giî incanti ‘saranno aperti sai bensi indicati nelle ‘taritre annesse 
al capitolato. . 

L'offerta di’ ribasso chiuss in piego suggellato dovrà essere scritta in carta 
da bollo. di una lira; sarà accettata l'offerta. di chi avrà fatto il maggior ri- 
basso di un tanto per cento superiore al minéiitm fissato dall’Amministrazione. 
L'offerta del ribasso sarà unica, da applicarsi. egualmente alle tariffe della 
carta, della stampa, della: lineatura, :legatara..e gueitura. Le offerto condizio- 
nate: Fi) riterranno còome’non avvenute; o 
- Ar . 6. Tre giorni prima di ‘quello. ‘fissato per l'asta gli aspiranti all'appalto 

dovranno. presentare . all'Economato' Generale la istanza d’ammissi»ne;-e com- 
proveranno di possedere in.Roma uno Stabilimento tipografico provveduto di 
im Quantità di caratteri, di cifre pumeriche,. ‘macchine, torchi, ed altri at- 
treszi” tipografici da porgere guarentigia alla ‘Awministrazione per la esatta 
esecuzione degli impegni che assumeranno coll'appalto. 

Si avvertirenno i concorrenti che saranno ‘ariimessi all'asta. 

- Art, 8, La -esuzione da prestarei ui di dire 4000, é ‘quella provvisoria per es- 
sere ammesso. «all'asta. & di lire ‘500. ; 

Art. 7. Nei “giorni aliccessivi ‘a quello del primo deliberamento, @ fino alle 
ore due pomeridiane del giorno. 24 settembre * ‘ corrente, potranno presentarsi] 
ulteriori offerte di ribssso, purchè non minori del venfesimo del prezzo dello 
avvenuto deliberamento e guarentite dal deposito.di cui sopra. 


ian 


stabilito nella somma di lire 40,000 


« Aiet, 8.,-Coloro che non fossero già stati -ammessi.all’asta e che volesserof 


concorrere allo. sperimento del-ventesimo-dovranno presentare i documenti-di 
cui è cenno nell'articolo 5 almeno tré giorai prima della scadenza dei fatali. 
Art. 9 9. Si ax verte che si farà luogo. all’aggiudicazione quand'anche non vi 
sia che un solo offerente. . 
> Art. 10. Il capitolato. ‘d'oneri, la tariffa ed il campione scono visibili in tutte 


le ore’ d'ufficio presso la segreteria dell'Economato Generale, via Stamperia, È 


numero 1L 
Ant. 11 Le spese d'asta ed ogni altra relativa al contratto saranno a carico 
dell'aegiudicatario. È . 
Rome, 6 settembre 1878. 3 
dis C. BARBARISI. 


SOCIETÀ AGRARIO-BOTANIGA BURDIN MIGGIORE. E 


in liquidazione per scadenza di termine. 


AVVISO D'ASTA per vendita dello Stabilimento di Torino. 


ettambre 1878; ore 10 maitutine, nello studio del notaio Pavesio, nu- 
serata via S. Teresa, in Torino, avrà luogo incanto per la vendita di detto 
Stabilimento consistente in pizate divsrse, serre, ed altri effetti mobili. 


L'asta si aprirà sul prezzo di lire 35.009, e la vendita avrà luogo alia con- 
dizioni aio na relativo. filetto visibile cogli altri titoli in detto ufficio, 


 INTENDENZA DI FINANZA IN VICENZA 


Col presente avviso ‘viene aperto il concorso pei conferimento della rivendita 
n. 8, sitnata nel comune di Arcugnano (Lapio), assegnata per ls leve al ma- 
gazzino-dì- Vicenza, -esdel presunto redéito lordo di lire 202. 

«La rivendita.  Barà conferita a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, n. 2996 
(Seria 23), 

Gii aspiranti dovranno pressatare & questa fatendenza, nel termine di un 
mese dalla dsta della inserzione del presente nella Gazzetta Ufficiale del Regno 
e nel giorzale per fe inserzioni. giudiziarie della provincia, le propria istanze! 
‘in garta-da bollo da centesimi 50, cerradate del certificato di buona condotta, 
della. fede di specchietto,: dello stato’ dî famiglia e dei iena SEE 
‘vanti # titoli che potessero militare a loro favore. 

| Le fomante pervenute all'Iat sndenza dano bha termine non saranno prese 
‘ in considerazione. 

Le spose della pubblicazione del ‘prevento” avviso staranno a carico del con- 
cessionario. afs PA 


perni sdaì | [o agosto 1678. 
4135 


Per VEconomato Generale: 


- L’Intendente: PORTA. 


. 4180 È 


FFICIALE DEL REGNO D'ITALIA 


$i notifica che nel giorno, 16, del. mess di. settembre 1878, alle ore ul snti-. 


{meridiane Si procederà nella ssla” tomimale; sviriti al Bindaco, o chi per 6890; 


al pubblico intanto “per To appalto dei dazi di consumo governativi “8 comi»: 
nali da riscuotsrsi;a:norma della tariffa dazisria debitamente approvata pel; 
volgente anno 1878, e con le condizioni del capitolato d'onere formato e ui 
‘berato dalla Giunta. municipalé, _‘ 

L'appalto avrà la durata cioè ‘dal’ giorno ‘posteriore alla’ ‘Sottoserizione dell 
l’analogo contratto sino alle ore 24 italiane del giorno 31 dicembre 1850. i; 

“La tariffa daziaria ‘ed'il’capitolato’ d'onere- succenniti trovansi depositati. 
nella segreteria Somgnala, ove ate porrà prenderne conoscenza: ‘nelle’ ora 
di ufficio. ; 

Per essere ammesso a licitare- dovrà ogni bbneorrente depositare nelle mani 
del tesoriere comunale”la cauzione provvisoria. di.lire settemila, sia in nume=, 
rario, sia in dorderò a latore del Debito Pubblico .del Regno-d’Italia 5. per 
cento alla ragione corrente in. Borsa, nonchè lire-500 in.contante nelle mani. 
del segretario comunale in.conto delle spese inerenti agli atti: ‘d'incanti. ii 

L'asta seguirà ad estinzione.di, candele vergini ed a termini abbreviati dt 
dieci in dieci giorni, e l'incanto sarà aperto sull'annuo canone di lire 385,000, 
netto da qualsiasi spesa. 

Il termine utile (fatalì) per presentarsi offerte di aumento, non inferiori. al 
ventesimo del prezzo di aggiudicazione, è stabilito a giorni dieci, come..sopra; 
sì è accennato, e scadranno nel giorno 26 settembre 1878, alle ‘ore. 11 anti, : 

La cauzione diffinitiva consistente nella decima parte di un'annata di ap-: 
palto sarà data in numerario, ossia moneta gorrente i in Dlazia ed avendo cora 
forzoso. è 

Tutte le spese per gli atti d'incanti, lateatnato di appalto, pes registro, 
ecc., restano a carico dell’aggiudicatario diffinitivo. 

Dato addi 3 settembre ‘1878. 

JIL SINDACO. 

Il Segretario Comunale: AressanDRO: Marano 


DEMANIO DELLO. Co = 


Fe 


ATI 


2h. ah specie 


MUNICIPIO DI 1 CASTELVOLTURNO, 


AEETETA 


Avvisi per incanti definitivi in ‘grad do di ventesimo. © 
Ia seguito agli iacanti tenuti nella Segreteria comunale di Castelvolturno, ;. 
} riaffitto-di alcuni cespiti-di- quell'ex-fendo; net-dt-29-agonto -1878-fu aggiu-; ; 
dicata provvisoriamente: si Ri z È H 
‘Ai signori Novelli Giovanni e ‘Monaco Salvatore la 
per sunue lire 35,400. ni Padri ediz È 
Sul prezzo della detta Aggtadicazione provvisoria ‘essendosi’ otteruta in 
tempo utile novella offertà di aumento del ventesimo, si fa note che nel giorno: 
9 settembre, alle crei10: ‘antimeridiane, si terranno în detta Segreteria Comu: 
‘inale, ed inzanzi ai rappresentanti delle due Amministrazioni, nuovi pubblici)! 
incanti in base all’offerto aumento, e sotto le condizioni stabilite nell'avviso . 
d’asta del primo incanto, che segua la data 17 detto mese. DI 
Capus,.3 settembre 1878. 
Il Sindaco di Castelvolturno: MICHELE PAPARARO. 
-. . 11 Ricevitore: Scieione De-Carote. 


MINISTERO. DEL TESORO 


DIREZIONE GENERALE DELL'ECONOMATO 
Avviso d’Asta. 


Si fa noto che essendo stata presentata nel termine legale un'offerta di ri i 
basso oltre il vestesimo sul prezzo di aggiudieazione provvisoria che ebbe luogo . 
ii giorno 30 agosto scorso, giusta gli avvisi d'asta 2! e 20 detto mess inseriti, 
nella Gazzetta Ufficiale nn. 198 e 204, nel giorno 17 settembre corr., alle ori: 
2 pomerid., si procederà ad un nuovo definitivo incanto per l’appslto ‘deil 
in litografia ed eccorrendo in autografia richiesti dall'Ecozomato eneral JR 
servizio delle Amministrazioni centrali, a 

L'incanto suddetto sarà tenuto a-base del ribasso dell’'8 40 per cento: “già 
ottenuto colla detta offerta sui prezzi della tariffa; e sarà proclamato delibe: 
ratario definitivo colui che avrà fatta l’offerta migliore dia aumento ai ribasso: 
predetto. 

Le offerte per questo definitivo incanto. saranno presentate dn piego sug= 
gelato i in Roma, presso la Direzione. generale, dell'Esonomato, ria i via della Stare, fo 
peria, r. 11, sccomvagaate dal prescritto ‘deposi È pe 

Celero che non fossero già. stati ammessi: ‘presentare l 
documenti richiesti dell’art. 5° dell'avviso 21 agosto: scorso almeno, -2 gi cui 
prima dela scadenza del ‘ termine” “per P'incanto-sudde oa Ri ; 


Pa Bg 20 re 


DFE, 


Difesa di San Martino, 


stud 


Roma, li 6 settembre 1878, 


4195 Per l'Economato Generale: C. BESOZZI, 


sì 


esige se 


di 


A, Situazione 


pl cifoolaivno (R: Dodi 


“ ir 


a 20 del mese di dooso i 


23 sett, 1874, N. 2237) L:'15,000,000. 


Capitale Saciale accertato ‘utile alla tr 


ina ATTIVO. n CARE 
TOT niaioaie do ia epgiene » + + Ia 1182885051 
6. dA i Casa : i x n° "A . 
2 00, Lu 27,668482 21) csicsse = 
qAi8 mesi x 2407598 55 È 81,070,078 76 


estrattò .... “n 31,070,078 76 


È n ee, | R * ni n. 
ro acquistati direttamente . .n.- si 
i.| Cambiali in moneta-metallica=s:ii alia se ” o 
Titoli: iati:pagabili in. moneta. metallica .. . oa 
riore ore e Dei n eis a . SODA "A 2,374,258 04 
Fon della:Banca > .i: .:.. -, L 4,1692681 sasgi 


a 


n 6,390,641 50 


fat sla one 2 merciali; ed è perciò che ho fatto ‘îné 

) eva © © Mare ‘ Del fondo pensioni o cassa. di previdenza.» 123,368 10 a _»e]giunzione e precstto--slla suddetta 

-* (Effetti ricevuti all'incazso > 3° 3. 0, tit» ” Ditta, e per essa al sno rappresentante 

SO Ta I n e Le E N e a e e ce n 6:987,421 63 ljsignor. Ferdicando. Erarceschi, di -pa- 

> fog, 2) Ri Se, A n, 1768842 45 | gore nel termirie di giorni trenta; la. 

TROROPOINO chi ca e ae) n eo i na vati “4475845, ||\suddetta somma’ di'lire 3507 60 ed:ins 

ieposttà ee, RO e O ut er a Le SI EU n le pool È L A |teressi; tale ‘termine inutilmente tra- 

Partite varie; < el a ott Tai e + + m__8691791.82 scorso Bi procederà alla; vendita-\deli 

lagaro o Wi ale La Sine eno eee de STR SOFARB Gi ie vat Caseggiato, posto in Firenze, in. via, 

Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chinsnra di esso. . è o... + n 92665677 Vittorio Emanuele, del Borgo. del Ponté 

ì perni D66 GI Lg dana : — 77.414.386 48° a- Rifredi, -cdimune di Firenze, seghato 

USS ia 7 ToraLe eeneRALE. . L. 77,414, di: nuaerò 4; ‘66, -68; ‘7076;; 18, B0p8R 
Ii Ret 3 si n niruesitì - (ifrappressntato sin: campione. catasta 

 PABSSIEVTO. > : ‘15600000 _{{{ de detto comune in. sezione. I° dalle 

Capitale 0.00.00». az dtt tica hi 1, © L. 15,000, dh particelle di numeri pae 48, ATO, 995, 

Lo o: FIR IE OSIIESI dh ° ‘ ‘2,098,007 59 lf comune per sette nomi, con la’ 

Massardi rispettati mo meno DIS is gl arto, RIA SA ti s ui » Z098007. ecifrendità ‘impi ilé‘Récé i di/diré 

Virestazione pietitit gi gnga, fegi di Gredifo al nome del cassierò, boni di Cassa». 0. > ALLE o I2SL ase cmponibile accertata di‘dire 

Conti corrsriti ed'a iaia avis SL... ee » 109040) 84) E tutto ciò a forma dell’articolo 141 

Conti correnti ed altri debiti a Stadenza LL 0.0.0... Ln cpm di: [eek Badia di propedara elwile.. . .., 
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro . . eg E i. ca 3/550,029 5E |||\A1TT_-’ L'usciere: Gisparni Firmrio» 

Partito varie “ie LL ee iena a [re *=== e 

; “i vere € Torata . . .  L. 75985611 05]||-R. TRIBUNALE CIVILE E CORR.: 

pro i oe SL 5 LABS AB E iis > dI nok! RR” 

| Rendite del corrente eserelxto da liquidarsi alla chiusura di esso . 1. . |] Ad istanzà della signora. ‘Puig Teo- 

SURE " * Torace ernesaLs. L. 77,414,386 48 ({{fila, domiciliata in. Rama, ed.elettiva= 

die ita NE era MR Sa mente in. via Ripetta, 90,. presso Jo 

A iena ia ° : sudo legzio del pruenratore, signor 
BREE = , o a dirci na ; ; ario avv. Datriatea, da cni viene rai 

Biglietti, Fedi di credito al nome del cassiere, Boni di ‘cassa în circolazione presentata, sa AbhO FAB” 


al 20 del mese di agosto 1878 (Regolamento art. 36). 


s dai: 60 Numero: 125,864 Somma: 6;293;200 < , Torata :. 
VALORE! Ga do 100) 50.64. 5,064200 “i 
da, L, 200. 9,205.. 1,8612000» , L. 42,055, s 
sd Lun 000 iii cr ao , 9,852,500 , 
Seni da LETO 39° 7039 o *i89g5 18,985,000 , 
Biglietti di piccolo taglio, cioè da L..0 50, 1, 6, 10,290... Li... n — 485213» 
in i Ciscorazione . L. 42541113 , 
RTRT ARERI EI OO AE i DA z È n; 


‘Il'rapporto fra il capitale L.. -00-6.la circolazione. . . .' L.42,541113 00 è di uno a 2 836 


: = » («Ia circolazione. L. 42,541.113 00 ; . 
: î ‘egli altri de- . . (Ia. 43,631,514 84 è di uno a 2 525 

Il rapporto fra la riserva L. 17,276,630 51 x fit ua > 1090401 84 | 
spit at DE ele I ce 
niro e: 4 : } 
Prezzo corrente delle azioni: ©“. <, < .°. > de La si o 
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lirs di ceapitala versato . . |, a os 

Distinta ‘délla Cassa e Riserva. 

è argento RE e dt ara Si L. 10,000,000 |, 
°B he Sa iva è ga do a eee e a si 1,370 51 |! 
Biglietti consorziali =“. 0.00. +00 ENTIRE carino di 
Biglietti d’altri istituti di emissione ni se e, De ee RR A a Pi i " 
ci “arfiiaa le Ra \IRSSL e 7 _ Torace . . +. 


L. -17,828,850 BI 


"* * Saggio dello sconto e-dell'interesse durante il mese per cento e ad anno. 


e 20 Da 
So, sa. Inbiplà - Prergnro a UE lai a tre, sa 
Teaile cambili ed'attri effetti di commercio ©... . 0.0 è CI L. 500 
:Sulle cambiali pagabili in metallo - -;---.- . |. LI E E E TR 6/90 I 
]liBulle;anticipazioni dititòli o -walori. «+ Li: #06 een x 
Sulle. anticipazioni: disseta. 02. ei ee e ea een A 
Sulle anticipazioni di altri generi (Banco di Napoli) | + 0... 0 n a 1500 
Sui conti correnti passivi” Si UR a ir Ae) La gi dan a ce cene i N cs 
Pi TIT De pa Ra SIA. è 


Roma, 81 agosto 1878, © 
IL GOVERNATORE 
G. QUERRINI. 


Fer il Capo Contabile 
P. SarvantI. 


UE 


toro carico il 17. 


. Cox. 


RZIONI DELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA 


+R. TRIBUNALE CIV.-E:CORREZ, 
Ea 5 DI Ro MA SIMS cs 
Precetto immobiliare: > È 
AA istanza del Banco di Sicilia, suc= 
‘eursale dî Rémà, e per esso del come 
mepdatore. Giuseppe Borruso, suo di= 
Fettoré; domiciliato via dell'Arco della 
Ciambella, ni 19, i na 
To. Filippo: Gasparri -usciere “preszo il 
suddetto. Tribunale; .-. | 


ci asorge-e; 
16 


{ --In.virtù di.sestenza rasa, dal Regio 


‘Tribunale di’ commercio. dì Roma ir 
data 25 settembre “1877, “notificata in 
forma esecutiva li 20 ottobre 1877; ed 
incvirtù di. altra sentenza: del: mede- 
simo Tr:bunale del .15.dicembre detto 
anno, notificata in forma esetntiva il 
10 gennaio 1878, veniva: condannato: il 
signor‘Férdinaiido Franeéschi, ex-tapd 
presentante ila;: Ditta:-fallità ;"Taudei 
Franceschi e .C.ì apagare.:da somma 
di lireftremila cinquecentusette e.centes 
simi cioquanta, oltre gl'interessi cime 


vile i signori Edoardo Pantano e Giu= 
Beppe: Greco, d'incognito domicilio, re- 
sidenza e dim 
Ve. Ottebre - Ri, riag= 
truito con citazione, 
per sentirsi dichiarare 
ene operato .il sequestro.iniziito & 
giugao perduto msg, 
e contemporaneamente- sentirsi con- 
dannsre i-medesimi Pantano e Greco 
al pagamento di lire duec»ntociaquanta 
& saldo di corsispasta d'affitto a tutto 
il decorso giugne;.in pari tempo, .in 
seguito all'atto di citazione 4 luglio 
1878 e relativo decreto di sommarijetà; 
sentirsi prefiggere un breve e peren= 
terio termine per la riconsegna del 
mobilio, e nel cesso contrario ssatirel 
solidalmente. cordanvare i citati allo: 
intiero prezzo del medesimo. nella som- 
ma di lire 4000, alle spese, e ciò con 
sentenza eseguibile non ostante oppo- 
sizione, appello, e senza cauzione. 
Rema, 5 settembre 1678. 
4178... GarzaRINO MicueLe, - 
KR. TRIBUNALE DI COMMERCIO 
l .. «+ @À Roma, - 
Fallimento di Darzini GasPARE. |, 
sentenza di questo Tribunale del, 
27 agosto ultimo È stato omalegato il 
concerdato “giudiziale avvenutò ira il 
fallito Darmini: Gaspare riegezisnte di 
mereerieia Roma,- via. Banchi Nuoviy 
e. 2, a la msssa dei creditori di Jui, 
come dal relativo, verbale del giorno 
9 agosto suddetto. = i 
‘Roma, 4 settembre 1878... 
4167 Il vicecane. F. A. GarTi 


CAMÉRANO NATALE, Geròute, 
ROMA — Tip. EREDI Borra 


® 


